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EARL  LEE  irKT.T.Y,   Director  of  Public  Works 


DIVISION  OF  WATER  RESOURCES 
BULLETIN  NO.   39-F 


SOUTH  COAST/iL  BASIN  IHVESTIGATIGN 


RECORDS  OF 
GROUND  v.'ATER  LE7EI,S  /.T  '."ELLS 
FOR  TI^E  YEAR   1957 


PRECIPITATION  RECORDS 
FOR  TIIE  SFiiSON     1936-37 


Department 
Seal 


Sacranento,  1938 


FORBTORD 

The  well  records  here  given  are  a  continuation  of  those  published 
in  Bulletins  39  to  39-E,  inclusive.  Descriptive  data  for  nost  of  the 
wells  and  maps  showing  their  locations  are  piven  in  Bulletin  39.  Des- 
criptive data  for  wells  not  included  in  Bulletin  39  e.re  giren  in  Bulletins 
39-A  to  39-E,  inclusive.  Records  at  a  few  additional  wells  are  given  in 
this  bulletin  and  descriptive  data  for  then  are  included.  Some  of  these 
latter  wells  are  not  shown  on  the  naps  in  Bulletin  39, 

The  precipitation  records  here  fjiven  are  a  continuation  of  those 
published  in  Bulletins  3&-A  to  39-E,  inclusive.  In  the  fomer  bulletin 
is  a  nap  showing  locations  of  stations  listed  in  1932.  Stations  not  shown 
on  the  nap  in  Bulletin  39-A  are  described  as  to  location  in  the  bulletins 
following  that  publication.  The  totals  are  for  the  period  July  1st  to 
June  30th.  There  is  a  tendency  on  the  part  of  the  observers  to  neglect 
the  minor  storms,  particularly  those  occurring  at  the  beginning  and  at 
the  end  of  the  season.  Through  inspection  of  the  records  at  nearby 
stations,  the  amount  of  precipitation  so  neglected  has  been  estimated. 
This  amount  has  been  added  to  the  recorded  precipitation  and  an  asterisk 
indicates  where  such  an  addition  has  been  nade. 

Monthly  totals  for  several  precipitation  stations  are  included 
to  show  the  distribution  of  rainfall  in  various  localities. 

Records  of  daily  precipitation  for  nost  of  the  stations  included 
herein  are  available  in  the  office  of  the  Division  of  Water  Resources. 

Cooperation  of  the  agencies  through  which  the  records  have  been 
nade  available  is  appreciated.  Proper  credit  is  given  in  the  tabulation 
of  data  for  each  well  and  in  the  table  showing  precipitation  station 
data. 
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SOUTH  C0/3WX  BASIN  H^iraSTICJATION 

Records  of  Ground  V/ater  Levels  at  Wells 

in  District  "A" 


K 


Well  Nxinber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet  -^^ 


VJell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  \«iter 
surface 
Feet 


1937 


1937 


A-2-B-5 

Dec.     6 

120.1 

A-13-D-3 

Apr.   16 

4&.b  -  - 

1426. 

825.9 

Apr.   27 
Hay     27 

41.2 
42.9 

A-3b-B-6 

Apr.   30 

124.0 

June  11 

42.8 

1245. 

Dec.      6 

125. 

July     2 
Sep.   15 

43.4 
43.5    ^'■■ 

A-4C-B-6 

Apr.   16 

6.6 

Nov.     9 

43.2 

1226. 

Apr.   28 
Ifay     27 

7.5 
8.8 

"■.i 

Nov.   22 

45.4 

June  11 

9.2 

A-14-D-4 

Apr.   27 

106.5 

July     2 

8.5 

894. 

Nov.   23 

103.5  •  • 

Aug.      6 

7.0 

Sep.      2 

6.2 

A-15-D-4 

Apr.   20 

a 

18.3 

Sep.   15 

6.0 

787.3 

July  20 

8 

18.4 

Nov.      9 

5,6 

Oct.   19 

a 

19.0 

Nov.   23 

6.0 

Dec.   21 

a 

19.3-^ 

Dec.      8 

5.4 

A-17-C-4 

Nov.   23 

153.9 

A-4e-B-6 

Apr.   28 

35.5 

1236. 

1281. 

Nov.   24 

28.7 

A-18a-D-4 

Apr.   27 

152.2 

A-5a-C-2 

Apr.   16 

7.5 

859.1 

Nov.   22 

,151.1 

955. 

Apr.   27 

9.5 

■•■ 

c  -  ■• 

May     27 

11.7 

A-18C-D-4  ■ 

-  Apr.   £7 

61.4 

June  11 

11.5 

783. 

'  Nov.   22 

60.8 

July     2 

9.5 

Sep.   15 

11.3 

A-22-D-5 

Jan.   26 

a 

189.5 

Nov.     9 

12.0 

867. 

June  22 

a 

185.0 

Nov.  23 

12.0 

,  ■   *  ' 

Sep.   28 
Nov.   30 

a 
a 

185.6 
186.5 

A-9-D-3 

Apr.   27 

87.5 

877. 

Nov.   22 

86.8 

A-24-B-5 
1155. 

Apr.   28 
Nov.   24 

31.5 
39.8 

A-lO-E-3 

Apr.   15 

14.1  • 

788.6 

Apr.   27 

14.0 

A-24a-C-5 

ADr.   28 

10.1 

Hay     27 

15.1 

1120. 

July     2 

15.3 

June  11 

15.3 

Aiig .      6 

15.4 

July     2 

15.9 

Sep.   15 

15.4 

Sep.    15 

17.0 

■f        'i'i 

Nov.      9 

14.6 

Nov.      9 

16.8 

Nov.   24 

17,9 

Nov.   24 

15.8 

Jan.  26 

'i^  m<     A-24'b-C-5 

R 

24.3 

A-12-D-3 

Apr.   27 

46.4 

1026. 

Apr.   20 

e 

20.4 

830. 

Oct.     7 
Dec.    17 

a 

22.6 

23.6 

a  lleasurenent  fron  Los 

Anpreles  Bureau  of  V/ater  V/orks 

&  Supply. 

Measurenents 

from  Los  j 

tageles  Got 

anty  Flood  Control  D: 

istrict  except 

as  noted. 

Well  Nuriiber 

and 

R.P.  Elev. 


A-26-D-5 
879.4 


A-31a-D-6 
824. 


A-35-D-6 
884.8 


A-38-C-7 
1002. 


Date 
1937 


to  water 

surface 

Feet 


Jan.  7  a  210.0 

LIa3'-  31  a  201.8 

Aug.  31  a  203.2 

Nov.  20  a  204.1 


A-27-D-5 

Apr. 

16 

128.3 

797. 

Sep. 

15 

127.6 

Nov. 

9 

127.3 

Nov. 

22 

127.2 

A-27a-D-5 

Jan. 

26 

a 

128.4 

793.9 

Apr. 

27 

a 

127.6 

Sep. 

28 

a 

125.4 

Nov. 

30 

a 

124.8 

A-28b-B-6 

Apr. 

7 

1130. 

June 

19 

Aug. 

18 

Sep. 

13 

Oct. 

17 

Nov. 

9 

A-31-D-6 

Feb. 

22 

902.3 

Apr. 

20 

24.0 
26.0 
35.0 
35.0 
35.0 
32.0 


a  238.1 

a  231.6 

July  6  a  228.3 

Dec.  15  a  231.7 

Jan.  26  a  150.8 

Feb.  25  a  160.3 

Nov.  23  a  156.4 

Dec.  15  a  155.6 

Mar.  2  a  224.8 

May  25  a  213.1 

Sep.  8  a  217.4 

Dec.  21  a  220.4 


Sep.  7 

Dec.  5 


73.3 
82.3 


Dist.R.P 

Well  Nuriber 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 

1936 

Feet 

A-38d-G-7 

Jan.  13 

31.0 

1020.5 

Moy  12 

30  •  tj 

Aup.  7 

32.2 

Sep.  10 

40.4 

Oct.  9 

31.3 

Oct.  23 

37.8 

Nov.  23 

37.2 

1937 


Apr. 

16 

24.0 

Apr. 

30 

26.8 

May 

27 

25.5 

June 

11 

27.0 

Sep. 

15 

28.3 

Dec. 

3 

31.0 

A-39-D-7 

Apr. 

20 

a 

215.8 

898.1 

June 

1 

a 

218.9 

Sep. 

8 

a 

228.2 

Dec. 

21 

a 

232.8 

A-40-E-7 

Mar. 

30 

a 

122.7 

760.9 

May 

25 

a 

115.6 

Aug. 

2 

a 

118.6 

Dec. 

21 

a 

121.4 

A-42-D-7 

May 

7 

b 

75.8 

885.9 

Dec. 

8 

c 

75.8 

A-44-C-7 

Apr. 

30 

45.8 

1160. 

Dec. 

3 

Covered 

A-48-C-8 

Apr. 

30 

50.9 

1285.5 

Dec. 

6 

52.0 

A-51-D-9 

Apr. 

28 

235.4 

1868. 

Nov. 

16 

235.6 

A-51d-D-9 

Apr. 

28 

107.8 

1692. 

Nov. 

16 

105.8 

a  Measurement  fron  Los  An,reles  Bureau  of  Water  Works  &  Suppl3'-. 

b  Not  reliable.  Caved  in.  _  . 

c  Floating  wood  in  bottom. 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District  except  as  noted. 


Dist.R.P. 

Diet. R.P. 

Well  Nvmber 

to  water 

V/ell  Nunber 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

A-52-D-9 

Jan. 

15 

70.6 

A-62a-E-3 

Mar. 

15 

a 

4.1 

1435. 

Apr. 

3 

45.5 

765.3 

July 

13 

a 

7.6  . 

Apr. 

18 

50.2 

Oct. 

Dec. 

20 
22 

a 
a 

8.9 
9.1 

A-53-D'lO 

Apr, 

28 

99.7 

2022. 

Nov. 

15 

96.9 

A-64-E-4 
733. 

Jan. 
liar. 

19 
15 

10.9 

A-54C-D-10 

Apr. 

28 

177.3 

Apr. 

13 

6^ 

1440. 

Nov. 

15 

169.7 

Hay 
Oct. 

11 
12 

7.5 
9.8 -A 

A-54e-D-10 

Apr. 

28 

50.2 

1498. 

Nov. 

16 

55.9 

A-65b-E-4 
728. 

Jan. 
Feb. 

14 
4 

17.0 
16.0 

A-55-E-10 

Jan. 

7 

91.0 

liar. 

4 

14.6- ../, 

1145.2 

Feb. 

27 

86.3 

liar. 

25 

14.0 

Apr. 

9 

81.8 

Apr. 

8 

13.5 

June 

10 

83.0 

Apr. 

29 

13.5 

July 

8 

83.2 

May 

20 

13.4 

Aug. 

19 

84.2 

June 

3 

13.2 

Sep. 

16 

85.2 

June 

17 

15.2 

Oct. 

14 

86.3 

July 

1 

13.4 

Nov. 

9 

86.8 

July 

29 

12.8 

Nov. 

22 

87.1 

Av^. 
Sep. 

26 
23 

13.2 
13.0 

A-56-E-2 

Jan. 

19 

41.8 

IIov. 

23 

14.5 

835.3 

Mar. 

30 

35.6 

Apr. 

13 

37.1 

A-58-E-4 

Apr. 

6 

a 

9.6 

Hay 

11 

37.5 

708.5 

June 

3 

a 

G.3 

Oct. 

12 

37.8 

Oct. 
Dec. 

5 
8 

a 
a 

10.5 
12.8 

1936 

A-71a-E-5 

Jan. 

5 

12.7 

A-56d-E-2 

Oct. 

13 

29.0 

723. 

liar. 

9 

11.1 

879. 

Apr. 

5 

10.2 

1937 

June 

3 

10.2 

Nov, 

O 

10. o 

Jan. 

19 

28.8 

Mar. 

30 

26.4 

A-72-E-5 

Jan. 

19 

50.4 

Apr. 

13 

26.0 

735.7 

liar. 

18 

50.4 

June 

8 

£5.0 

June 

15 

59.9 

Nov. 

10 

27.8 

Sep. 

21 

59.4 

A-62-E-3 

Jan. 
liar . 

19 

4.0 

A-74-E-5 
732.4 

Jan. 

21 

75.4 

753. 

15 

1.7 

liar. 

25 

73.3 

Apr. 

13 

2.9 

Apr. 

15 

70.1 

June 

10 

3.7 

June 

10 

59.4 

Nov. 

15 

4.0 

Nov. 

10 

71.0 

a  lleasurenent  fron  Los  /mfeles  Bureau  of  V/ater  V/orks  &  Supply. 

Ueasurenents  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District  except  as  noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1937 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Well  Nunber 

and 

R.P.  Elev. 


Dete 


1937 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


A-75-F-6 

Jan. 

20 

a 

14.9 

* 

Mar. 

17 

a 

10.8 

Aug. 

14 

a 

15.1 

Nov. 

3 

a 

15.2 

A-76-E-6 

Apr. 

21 

52.3 

♦* 

Nov. 

8 

53.2 

A-77b-E-6 

Jan. 

6 

b 

39.1 

581.3 

Mar. 

3 

b 

37.6 

Apr. 

7 

b 

33.1 

A-78d-E-6 

Jan. 

6 

70.6 

599.1 

Feb. 

3 

70.0 

Mar. 

3 

64.7 

Apr. 

14 

51.8 

May 

5 

51.3 

June 

23 

50.7 

July 

14 

60.9 

Aug. 

11 

51.4 

Sep. 

1 

51.8 

Oct. 

13 

51.7 

Nov, 

15 

62.0 

A-80-E-6 

Apr. 

21 

59.2 

695.5 

Nov. 

15 

50.4 

A-81d-E-5 

Apr. 

21 

37.0 

557. 

Nov. 

15 

33.5 

A-82-F-6 

Jan. 

6 

33.4 

633.9 

Feb. 

3 

33.2 

Mar. 

10 

32.5 

Apr. 

17 

31.5 

Aug. 

11 

30.7 

Nov. 

3 

30.6 

A-84-E-7 

Apr. 

21 

45.0 

630.3 

Nov. 

8 

41.8 

A-85C-F-7 

Jan. 

7 

3.0 

587.5 

Feb. 

4 

2.0 

Mar. 

5 

1.8 

Apr. 

8 

0.2 

May 

20 

0.1 

June 

17 

Flo^ving 

Oct. 

7 

Flowing 

A-85d-F-7 

Apr. 

15 

22.9 

590.5 

A-85f-F-7 

Apr. 

15 

22.0 

592.3 

Nov. 

15 

22.0 

A-85-E-7 

Feb. 

17 

b  54.1 

652.3 

Mar. 

10 

b   64.2 

A-85f-E-7 
689  5 


A-87-E-7 
590. 


Apr.  21  b  53.0 
Aug.  11  b  60.2 
Nov.   3  b  59.8 


1935 

Nov.   4 

1937 

Feb.  17 
Mar .  3 
Apr.  21 
Aug.  11 
Nov.  3 

1936 

Nov.  4 

1937 

Mar.  10 
Apr.  21 
Aug.  11 
Nov.   3 


b  97.4 


b 
b 
b 
b 
b 


b 
b 
b 
b 


96.9 
97.1 
96.2 
93.2 
92.5 


31.1 


30.3 
29.5 
28.1 
27.7 


*  Correction.  Beginning  April  19,  1935,  to  date,  R.P. 
**  R.P.  changed.  New  elevation  706.2. 
a  Measurement  fron  Los  Angeles  Bureau  of  V/ater  Works  & 
b  Measurement  by  Burbank  Viator  Department. 
Measurements  fron  Los  Angeles  County  Flood  Control  Dis 


elevation  659.7. 
Supply, 
trict  except  as  noted. 


Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Nunber 

to  water 

VJell  Nunber 

to  water 

end 

surface 

and 

' surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1936 

Feet 

'T.ii 

R.P.  Elev. 

Date 
1936 

Feet 

A-87C-E-7 
592.7 

Nov.   4 
1937 

30.1 

A-89d-E-8 
680.9 

Nov.   4 
1937 

».,«?.•?_. 

Feb.  17 

29.7 

llnr.      3 

44.9 

Apr.  14 

28.8 

liar.  10 

45.0 

Aug.  11 

27.7 

^Apr.  21 

44.3 

-  ■ 

Nov.  3 

27.4 

Aug .  11 

42.9 

f-.^- 

Oct.  13 

42.7 

A-88-F-8 


1936 


Nov.  4 


20.8 


1936 


547.7 

1937 

A-90-E-8 
570. 

Nov. 

4 

11.7-'* 

1937 

Jan.  6 

20.1 

Feb.  3 

20.6 

Jan. 

6 

15.2 

Mar.  10 

19.8 

Apr. 

21 

16.1 

Apr.  7 

19.7 

Apr.  21 

20.0 

A-91-F-8 

Jar . 

7 

R 

2-1.0 

Aug.  11 

20.5 

542.8 

Feb . 

5 

a 

25.5 

Nov.   3 

20.8 

llliT  . 

5 
25 

a 
a 

2o.0 

Unr. 

22.9 

1936 

!!ay 

6 

a 

23.9 

June 

3 

a 

23. B 

A-88b-F-7 

Nov.   4 

14.2 

July 

1 

a 

23.9 

563.3 

Aug. 

19 

a 

24.3 

1937 

Oct. 

7 

a 

24.2 

Nov. 

8 

a 

24.5 

Feb.  17 

13.3 

Apr.  21 

12.6 

A-93-E-8 

Jan. 

16 

a 

25.3 

Aug.  11 

12.9 

560.6 

Feb. 

6 

a 

24.7 

Nov.   3 

12.8 

liar. 

5 

a 

24.1 

Apr. 

10 

a 

23.5 

1936 

Hay 

8 

a 

23.4 

June 

19 

a 

25.2 

A-89b-E-8 

Nov.   4 

52.0 

July 

3 

a 

26.4 

627.7 

Aug. 

21 

a 

25.9 

1937 

Sep. 

18 

a 

28.7 

Oct. 

9 

a 

25.2 

£lH,  J*  •       K^ 

51.6 

Nov. 

13 

a 

25.1 

Apr.   7 

51.2 

a  Measurement  from  Los  Angeles  County  Fl 
Measurenents  by  Burbank  Water  Departnent 
Control  District  except  as  noted. 


cod  Control  District, 
from  Los  Angeles  County  Flood 


10 


Dist.R.P. 

D 

ast.R.P 

Well  Number 

to  water 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

A-93g-F-8 

Feb.  3 

25.6 

A-98-E-10 

Jan.  8 

a 

57.9 

525,7 

Mar.  10 

24.8 

964.7 

Feb.  26 

a 

57.4 

Apr.  21 

24.8 

Apr.  2 

a 

55.6 

May  19 

25.3 

Aug.  27 

a 

51.2 

June  16 

25.8 

Nov.  5 

a 

51.2 

July  7 

26.4 

Aug.  11 

27.0 

A-98a-F-10 

Apr.  20 

b 

33.8 

Nov.  3 

27.1 

672. 

Nov.   9 

b 

Covered 

A-93L-E-8 
506.0 


1936 


Nov.  4 


31.0 


1937 


Feb.  3 
Mar.  3 
Apr.  7 
Apr.  21 
Aug.  11 
Nov.  3 


28.0 
27.1 
26.0 
27.4 
30.7 
29.8 


a  Measurement  by  Glendale  Water  Department  from  Los  Angeles  Coimty  Flood 

Control  District, 
b  Measurement  fron  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 
Measurements  by  Burbank  Water  Department  from  Los  Angeles  County  Flood 

Control  District  except  as  noted. 
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SOUTH  C0P3TKL  BASIN  INVESTIGATION 

Records  of  Ground  V/ater  Levels  at  V/ells 

in  District   "B" 


15 


Well  Number 

and 

R.P,,Elev. 


B-4-H-5 
231. 

B-4a-H-5 
175. 

B-5C-I-5 
28. 


B-6C-H-6 
274. 

B-6d-K-6 
190. 


B-lOp-I-6 
84.5 


Date 

1937 

Apr.  27 
Nov.  17 

Dec.  15 


Apr.  12  a 

June  11  a 

Aug.  12  a 

Nov.  24  a 

Apr.  27 
Dec.  16 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


13.3 
16.0 


1936 


1937 

Apr.  21 

Jen.  18 
Feb.  24 
Apr.  14 

Hay 


60.2 


31.6 
33.2 
33.1 

60.8 
62.7 


Hay   5  a  106.0 

July  9  a  108.0 

Sep.  20  a  107.9 

Nov.  24  a  108.0 


B-7d-I-6 

Mar.   4 

a 

154.0 

123.5 

June  11 

a 

156.1 

Aug.  12 

a 

159.0 

Nov.  22 

a 

158.2 

B-lOm-I-5 

Apr.   7 

a 

79.6 

47. 

July  9 

a 

83.0 

Sep.  21 

Q 

84.8 

Nov.  24 

a 

84.5 

B-lOo-I-6 

Oct.  21 

111.0 

54. 

Nov.   7 

103.0 

Nov.  21 

102.0 

17 


100.0 

67.0 
68.8 
66.2 
67.0 


V/ell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


B-lOp-I-6 
cont. 


B-llb-G-7 
292. 


B-12-H-7 
99. 


Date 

1937 

July  2 
July  22 
Aug.  18 
Sep.  22 
Oct.  18 
Nov.  15 
Dec.  20 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


66.5 
66.3 
66.4 
65.3 
67.0 
66.3 
67.2 


Apr.  27  b  104.7 
Aug.  5  b  105.2 
Dec.  22  b  103.7 


Apr.  26 


55.3 


*  Corrected  R.P.  elevation,  from  levels  by  L.A.B.  of 
a  Measurenent  fron  Los  Anpeles  Bureau  of  Water  Works 
b  Meas\irenent  fron  Division  of  Water  Resources, 
Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  D 


B-13-I-6 

Apr. 

26 

35.0 

57.7 

Dec. 

15 

37.9 

B-14-G-8 

Apr. 

25 

29.1 

290. 

Aup. 

5 

25.7 

Oct. 

18 

28.0 

Nov. 

15 

28.2 

Dec. 

20 

28.9 

3-14d-G-e 

Apr. 

27 

b   45.0 

335.5 

AU(T. 

5 

b   44.4 

c;,  fC 

Dec. 

22 

b   44.7 

B-15-I-8 

Jan. 

18 

54.1 

*105.0 

Feb. 

24 

52.2 

Apr. 

14 

50.8 

Hay 

17 

54.2 

July 

2 

59.0 

July 

22 

58.2 

Auf;. 

18 

53.4 

Sep. 

22 

61.2 

Oct. 

18 

61.9 

Nov. 

15 

61.8 

a.w: 

Dec. 

14 

57.3 

Dec. 

20 

59.0 

B-15a-I-8 

Apr . 

25 

85.4 

150. 

Dec. 

IS 

Obstruction 

)y  L.A.B.  of 

w.w.  &  s. 

&  Supply, 
istrict  s3xeept  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

V/ell  Number 

to  water 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1936 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

B-16-I-8 

Dec. 

8 

a   49.2 

B-25a-I-5 

Feb. 

1 

b 

53.6 

128. 

cont. 

Hay 

6 

b 

51.8 

1937 

July 

12 

b 

55.5 

Nov. 

24 

b 

52.6 

Apr. 

19 

49.9 

Nov. 

9 

47.7 

B-28-J-6 

Feb. 

1 

b 

82.4 

83.9 

Apr. 

12 

b 

82.0 

B-18-H-9 

Apr. 

26 

125.6 

July 

12 

b 

81.8 

225. 

Dec. 

16 

124.3 

Nov. 

24 

b 

81.8 

B-18a-H-9 

Apr. 

26 

123.0 

B-28C-J-6 

Feb. 

1 

b 

132.2 

232. 

Dec. 

16 

123.6 

131.3 

May 
July 

5 
12 

b 
b 

131.2 
131.0 

B-19b-I-9 

Jan. 

18 

152.0 

Nov. 

24 

b 

131.4 

201. 

Feb. 

24 

151.6 

Apr. 

14 

148.8  • 

B-29b-I-6 

Apr. 

9 

b 

31.7 

May 

17 

148.5 

31. 

June 

11 

b 

32.4 

July 

2 

148.2 

Aug. 

12 

b 

33.0 

July 

22 

147.8 

Nov. 

24 

b 

32,6 

Aug. 

18 

148.4 

Sep. 

22 

148.7 

B-33-K-6 

Jan. 

4 

180.3 

Oct. 

18 

148.4 

177.6 

Mar. 

1 

b 

180.1 

Not. 

15 

147.0 

June 

1 

b 

181.1 

Dec. 

20 

148,7 

Aug. 
Oct. 

1 
1 

b 

181.1 
182.0 

B-21a-H-10 

Apr. 

26 

90,2 

258. 

Nov, 

15 

91.5 

B-34-J-7 

Jan. 

11 

b 

135.2 

129.3 

Feb. 

12 

b 

135.4 

B-23-I-5 

Jan. 

18 

28.8 

Mar. 

22 

b 

135.4 

23. 

Feb. 

24 

29.7 

Jxine 

22 

b 

135.7 

Apr. 

14 

27.3 

Oct. 

18 

b 

136.2 

May 

17 

27.2 

July 

2 

27.7 

B-37-L-7 

Apr. 

26 

b 

155.1 

July 

22 

27.9 

154.4 

July 

22 

b 

155.8 

Aug, 

18 

27.4 

Oct. 

18 

b 

156.0 

Sep, 

22 

28.3 

Dec. 

14 

b 

156.0 

Oct. 

18 

28.4 

Nov. 

15 

30.5 

B-41i-F-8 

Apr, 

20 

64.6 

Dec. 

20 

30.2 

59. 

Dec, 

14 

70.8 

1936 

B-44-K-8 

Mar. 

24 

b 

86.4 

81. 

June 

22 

b 

86.6 

B-25a-I-6 

Dec. 

9 

b   56.0 

Nov. 
Doc. 

10 

b 

87.3 

48.0 

17 

b 

87.2 

a  Correction  to  Bulletin  39-E. 

b  Measurement  fron  Los  Angeles  Bureau  of  Water  V.'orks  &  Supply. 

Measurements  fron  Los  Angeles  County  Flood  Control  District  except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

B-44a-K-8 

Jan. 

11 

a 

88.8 

*77.8 

liar. 

24 

a 

87.6 

May- 

25 

a 

92.8 

Dec. 

17 

a 

90.8 

B-44C-K-8 

Jan. 

18 

64.8 

60. 

Feb. 

24 

64.8 

Apr. 

14 

64.2 

May 

17 

65.0 

July 

2 

64.8 

July 

22 

65.5 

Aug. 

18 

64.2 

Sep. 

22 

66,1 

Oct. 

18 

65,2 

Nov. 

15 

66.0 

Dec. 

14 

65.8 

Dec, 

20 

G5.4 

B-45d-K-8 

Apr. 

20 

64.2 

50. 

Dec, 

14 

64.0 

B-46C-J-8 

June 

7 

a 

81.1 

136.7 

Oct. 

11 

a 

91.4 

Dec. 

13 

a 

84.2 

B-47-J-8 

Dec. 

14 

177.8 

200. 

B-49-K-8 

Apr. 

20 

113.9 

85. 

Dec. 

14 

116.0 

B -51a- J -8 

Jan. 

27 

a 

92.8 

153. 

May 

3 

a 

93.0 

Aug. 

5 

a 

97.6 

Nov. 

22 

a 

96.  Dry 

B-51b-J-9 

Feb. 

26 

a 

82.9 

139. 

June 

3 

a 

83.6 

Sep. 

15 

a 

87.4 

Nov. 

22 

a 

87.6 

B-52-J-8 

Feb. 

25 

a 
a 

140.7 

174. 

Aug. 

5 

145.6 

V/ell  Nxunber 

and 

R.P.  Elev. 


B-61f-J-9 
*136.6 


Date 


1937 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


B-52C-K-8 

Oct. 

7 

b 

180. 

206. 

Nov. 

7 

b 

180. 

B-53f-K-9 

Apr. 

1 

a 

130.3 

163.7 

July 

2 

a 

134.2 

Sep.  14  a  135.6 
Nov.  22  a  135.2 


B-54-K-8 

Apr. 

21 

c 

153.6 

136. 

May 

4 

c 

153.0 

June 

3 

c 

156. 

July 

8 

c 

158.5 

AUR. 

11 

c 

158.0 

Sep. 

14 

c 

159.5 

Oct. 

6 

c 

158. 

Nov. 

17 

c 

159.9 

B-55-J-9 

Apr. 

1 

a 

62.1 

137.1 

July 

5 

a 

63.0 

Sep. 

15 

a 

63.4 

Nov . 

19 

a 

63.4 

B-57-J-9 

Jan. 

7 

c 

82. 

125. 

Apr. 

7 

c 

80. 

June 

7 

c 

88. 

Auft. 

7 

c 

95. 

Nov. 

7 

c 

90. 

B-58d-K-9 

Jan. 

7 

c 

95. 

120. 

Apr. 

7 

c 

93. 

July 

7 

c 

101. 

Oct. 

7 

c 

103. 

Nov. 

7 

c 

107. 

B-60C-I-9 

Har. 

o 

a 

105.6 

178. 

July 

7 

a 

106.1 

Oct. 

11 

a 

105.9 

Dec. 

13 

a 

107.0 

1935 


Dec.  7  a   64.2 


*  Corrected  R.P.  elevation,  from  levels  by  L.A.B.  of  W.U.&S. 

a  Measureiient  fron  Los  Angeles  Bureau  of  V/ater  V/orks  &  Supply. 

b  Pulled  punp  airline  was  evidently  plugged. 

c  Measurerient  by  owner. 

Measurenents  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District  except  as  noted. 
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Dist.R.P 

Well  NuBber 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

B-61f-J-9 

Apr. 

5 

62.4 

cont. 

July 

6 

64.3 

Sep. 

15 

65.3 

Nov. 

19 

64.3 

B-62c-i:-9 

Apr. 

6 

73.0 

118. 

July 

7 

84.6 

Oct. 

11 

77.1 

Dec. 

13 

77.1 

B-64cl-L-9 

Apr. 

1 

52.6 

92.8 

July 

2 

58.1 

Sep. 

14 

71.3 

Nov . 

19 

62.0 

B-66-J-10 
*159.7 


1936 


Dec, 


1937 


117.4 


Mar. 

1 

114.6 

Nov. 

19 

118.7 

B-66b-J-10 

Jan. 

15 

a 

82.7 

158.5 

Mar . 

19 

a 

82.4 

May 

21 

a 

82.8 

July 

23 

a 

83.3 

Sep. 

24 

a 

83.9 

Dec. 

3 

a 

83.5 

Dec. 

24 

a 

83.3 

B-69-K-9 

Jan. 

15 

a 

41.7 

86.5 

Mar. 

19 

a 

39.4 

Apr. 

30 

a 

43.2 

June 

11 

a 

52.2 

July 

2 

a 

60.0 

Sep. 

3 

a 

D-..^  •  y 

Oct. 

15 

a 

56.8 

Nov. 

5 

a 

49.9 

Dec. 

3 

a 

45.7 

Dec. 

24 

a 

42.3 

Di 

St. R.P 

V;ell  Number 

to 

water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

B-69d-L-10 

Apr. 

15 

37.8 

78. 

Hay 

17 

45.2 

Aug. 

19 

52.0 

Dec. 

6 

42.8 

B-72e-K-10 

Jan. 

5 

b 

29.0 

107. 

Feb. 

4 

b 

2P.7 

Apr. 

1 

b 

26.7 

June 

2 

b 

29.8 

Aug. 

5 

b 

34.0 

Oct. 

1 

b 

33.8 

Nov. 

1 

b 

31.7 

Nov. 

12 

b 

31.4 

Dec. 

7 

b 

30.4 

B-73-i:-10 

Mar. 

26 

17.8 

84.0 

July 

29 

31.2 

Sep. 

3 

34.6 

Nov. 

15 

24.5 

B-77d-J-ll 

Jan. 

15 

a 

45.4 

115. 

Feb. 

26 

a 

41.9 

Apr. 

9 

a 

41.1 

May 

21 

a 

43.7 

July 

2 

a 

45.6 

Sep. 

2 

a 

46.4 

Sep. 

24 

ac 

B-79-K-10 

Mar . 

26 

34.0 

93. 

Apr. 

26 

40.4 

Aug. 

10 

b 

56.1 

Oct. 

4 

b 

50.6 

Nov. 

15 

39.2 

1936 

B-81d-K-ll 

Oct. 

28 

b 

20.0 

84. 

1937 

Apr. 

30 

b 

22.3 

Nov. 

15 

b 

25.9 

*  Corrected  R.P.  elevation,  fron  leveTs  by  L.A.B.  of  Vj.W.&  S. 

a  Measurement  fron  San  Gabriel  Valley  Protective  Association. 

b  Measurement  fron  Los  Ancelcjs  County  Flood  Control  District. 

c  New  pump,  tight  base. 

Measurements  from  Los  Angeles  Bureau  of  Water  V/orks  &  Supply  except  as  noted. 
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Well  Nunber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Well  Nunber 

and 

R.P.  Elev. 


Dnte 


Dist,R.P. 
to  vrater 
surface 
Feet 


1936 


1937 


B-82d-L-ll 

* 


B-92d-L-8 
75.5 


Oct.  28  a   22.8 


1937 


Apr.  23  a   19.2 


-87 -M- 7 

Jan.   18 

a 

105.0 

97. 

Feb.   24 

n 

105.5 

Apr.  14 

a 

104.8 

May     17 

a 

104.3 

July     2 

a 

103.8 

July  22 

a 

104.6 

Aug.   18 

a 

104.0 

Sep.   22 

a 

105.1 

Oct.   IB 

a 

105.1 

. 

Nov.   15 

a 

104.8 

Dec.   20 

a 

104.3 

1936 


Nov.  23  a   85.6 


1937 


Apr. 

20 

a 

84.3 

Dec. 

15 

a 

85.3 

B-93a-M-7 

Feb. 

12 

94.0 

82.2 

Mar. 

24 

93.6 

June 

22 

95.0 

Aug. 

27 

96.9 

Dec, 

17 

95.4 

B-lOO-N-8 

Jan. 

18 

a 

97.0 

82. 

Feb. 

24 

a 

100.9 

Apr. 

14 

a 

100.1 

Hay 

17 

a 

96.0 

July 

2 

a 

98.3 

July 

22 

a 

98.8 

Aug. 

18 

a 

97.2 

Sep. 

22 

a 

97.3 

Oct. 

18 

a 

96.3 

Dec. 

20 

a 

95.9 

B-lOlb-L-8 

Feb.      3 

57.2 

46., 

Hay     10 

60.0 

Aug.   16 

62.5 

Deci     2 

60.2 

1935 


B-lOlc-L-8 

Dec. 

14 

32.1 

**43.5 

■>>. '  •.■ 

1937 

f .  '■■ 

Apr. 

14 

29.5 

July 

13 

30.0 

Sep. 

14 

30.5 

Dec. 

2 

30.8 

B-105a-M-8 

liar. 

15 

71.0 

54.7 

June 

15 

72.0 

Aug. 

17 

72.2 

B-106-L-8 

/  pr . 

20 

ab 

75:6 

53. 

Hay 

5 

ab 

78.0 

June 

2 

ab 

79.0 

July 

8 

ab 

83.5 

Aug. 

8 

ab 

84.5 

Sep. 

8 

ab 

84.5 

Oct. 

6 

ab 

83.0 

llov. 

17 

ab 

86.0 

♦9 

B-105a-L-9 

Apr. 

1 

88.9 

78.9 

July 

2 

93.5 

Sep. 

14 

95.9 

Nov. 

19 

93.3 

B-lOB-lI-8 

Feb. 

3 

51.2 

36.1 

liar. 

15 

49.6 

o,.^e 

Apr. 
July 

14 
14 

49.6 
50.7 

Sep. 
Dec. 

22 
3 

51.4 
50.8 

^  R.P.  changed.  New  elevption  75.0. 

"■*  Corrected  R.P.  elevation,  from  levels  by  L.A.B. 

a  lleasurenent  fron  Los  Angeles  County  Flood  Control 

b  Measurenent  by  owner. 

Measurenents  from  Los  Angeles  Bureau  of  Water  v/orke  &.  Supply  except  as  noted,. 


of  w.v;.&  S. 
District. 
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Dist.R.P. 

Well  Number 

to 

water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

• 

Feet 

B-109c-lvI-9 

Apr. 

19 

24.2 

*29.1 

July 

20 

24.7 

Oct. 

14 

23.7 

Dec. 

5 

24.7 

B-llOa-N-9 

Feb. 

4 

66.0 

44.2 

Mar . 

15 

56.4 

f  1  •••*,? 

Apr. 

15 

57.9 

J.  ""'. 

July 

14 

68.8 

B-llOb-N-9 

Mar. 

15 

67.2 

44,8 

July 

14 

71.1 

Sep. 

22 

78.2 

Dec. 

3 

75.2 

B-lll-L-9 

Apr. 

19 

60.8 

55.9 

Aug. 

20 

52.4 

Oct. 

14 

63.1 

Dec. 

6 

62.7 

B-115b-N-9 

Mar. 

18 

70.2 

43. 

July 

20 

75.2 

Oct. 

14 

74.1 

Dec. 

7 

71.0 

B-115g-N-9 

Jan. 

2 

ab 

67.7 

35. 

Feb, 

1 

ab 

67.6 

Mar. 

1 

ab 

64.2 

'  ».c  ■  ■ 

Apr. 

1 

ab 

67.3 

Aug. 

3 

ab 

73.8 

Sep. 

10 

ab 

74.0 

Oct. 

6 

ab 

72.0 

B-116-L-10 

Feb. 

5 

c 

49.4 

81.3 

Apr. 

9 

c 

47.2 

■  May 

21 

c 

50.7 

'  i  •  ^.  /  ■ 

July 

2 

c 

•uO%^ 

Aug. 

13 

c 

55,2 

Sep. 

24 

c 

56.0 

-i.   '' 

Nov . 

5 

c 

54.2 

'•'■■"' 

Dec. 

3 

c 

52.4 

Dec. 

24 

c 

51.0 

Dist.R.P 

Well  Number 

to 

'Water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Dat 

;e 

Feet 

1937 

B-116C-L-10 

Jan. 

1 

ab 

44.3 

68.5 

Feb. 

1 

ab 

42.6 

Mar. 

1 

ab 

40.5 

Kay 

1 

ab 

49.0 

July 

1 

ab 

55.5 

Aug. 

1 

ab 

51.2 

Sep. 

1 

ab 

53.0 

Oct. 

1 

ab 

54.5 

B-117-L-10 

Apr. 

1 

79.6 

98.8 

July 

2 

85.5 

Sep. 

14 

88.1 

J .  i  V.  -•- 

Nov. 

19 

84.2 

1935 


B-118-U-10 

Jan.  10 

*34.0 

Dec.  17 

1956 

Nov.  18 

1937 


29.7 
32.6 


32.8 


Apr. 

19 

27.4 

July 

20 

34,4 

Oct, 

15 

31.2 

B-118e-M-10 

Apr. 

19 

27.3 

*31.9 

June 

18 

30.2 

Aug. 

20 

30.8 

B-119-M-9 

Jan. 

5 

a 

35.8 

24. 

Feb. 

4 

a 

36.2 

Mar . 

4 

a 

35.2 

Apr. 

1 

a 

34.9 

Apr. 

29 

a 

35.9 

June 

2 

a 

37.5 

July 

1 

a 

38.4 

Aug. 

5 

a 

38.5 

Sep. 

1 

a 

38.8 

Oct. 

1 

a 

39.4 

Nov. 

7 

a 

40.7 

*  Corrected  R 
a  Measurement 
b  Measurement 
c  Measurement 
Measurements 


.P.  elevation,  from  levels  by  L.A.B.  of  W.v;.  &  S. 

from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 

by  ovmer. 

from  San  Cabriel  Valley  Protective  association, 
from  Los  Angeles  Bureau  of  VJater  Works  &  Supply  except 


as  noted, 


1» 


Di 

St .R.P 

Well  Nunber 

to 

water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

B-119q-II-10 

Mar. 

18 

a 

23.6 

*24.9 

Apr. 

29 

27.4 

July 

20 

a 

28.4 

Aug. 

20 

a 

29.1 

Nov. 

17 

29.7 

B-121b-L-10 

liar. 

17 

a 

38.5 

65. 

June 

18 

a 

45.8 

Aug. 

9 

a 

49.7 

Dec. 

6 

a 

46.7 

B-122-L-10 

Mar. 

2 

19.5 

57.0 

Apr. 

30 

21.4 

Uay 
June 

14 

25.7 

29 

29.2 

Aug. 

10 

28.2 

Oct. 

5 

27.6 

Nov. 

22 

22.8 

1938 
Jan.  5 
1937 


V/ell  Number 

and 

R.P.  llev. 


B-128f-L-10 
67. 


a.  • 

B-129-L-10 
59. 


20.5 


B-132-N-8 
71. 

B -133b -0-8 
9.4 


Date 


1937 


Dlst.R.P. 
to  water 
surface 

Feet 


liar.  17  a 

June  18  a 

Oct.  13  a 

Dec.  6  a 

Mar.  2 
Mar.  31 
Hay  14 
Oct.  5 
Nov.  15 

1938 

Jan.  5 

1937 

Apr.  3 
Nov.  22 

liar.  15  a 

June  15  a 

Sep.  24  a 

Dec.  3  a 


14.5 
24.8 
25.2 
20.2 

26.0 
24.8 
26.5 
34.0 
31.2 


27.7 


92.7 
92.2 

10.5 
12.0 
13.2 
10.2 


B 


-122f-L-10 
63. 


B- 


123e-M-10 
41. 


Feb,  5 
Mar.  19 
Apr.  30 
July  2 
Aug.  13 
Sep.  24 
Nov.  5 
Dec.  3 
Dec.  24 


B-127g-M-10 

27. 

*  Corrected  R 
a  Measurenent 
b  Measurenent 
Measurenents 


June  2 


b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 


liar.  18  a 

June  17  a 

Aug.  20  a 

Dec.  5  a 


20.7 
18.8 
20.9 
28.3 
29.9 
31.4 
25.8 
23.0 
21.2 

21.8 
23.3 
27.5 
24.4 

26.0 


B-133e-N-8 
19.8 


B-134-N-9 
39. 


Apr.  29  a 

July  29  a 

Sep.  24  a 

Dec.   1  a 

Jan.  18 
Feb.  24 
Apr.  14 
May  17 
July  2 
July  22 
Aug.  18 
Sep.  22 
Oct.  18 
Nov.  15 
Dec.  20 


41.3 
44.1 
44.5 
42.4 

60.4 
59.6 
59.2 
59.2 
50.1 
59.8 
59.1 
59.5 
59.0 
59.1 
58.8 


P.  elevation,  fror.  levels  by  L.A.B.  of  W.W.&  S. 
from  Los  Angeles  Bureau  of  V/ater  V/orks  &  Supply, 
from  San  Gabriel  Valley  Protective  Association, 
fron  Los  Anfeles  County  Flood  Control  District  except  as  noted. 


So 


Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to  water 

Well 

Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

R.P. 

Elev. 

Dat 

;e 

Feet 

1937 

1937 

B-134C-N-9 

Mar.  29 

a  48.7 

B-136 

i-N-10 

Jan. 

5 

11.5 

30. 

June  28 

a  50.7 

7. 

Feb. 

4 

10.6 

Sep.  24 

a  51.8 

Mar. 

3 

9.5 

Dec.   1 

a  49.2 

Apr. 
Apr. 

1 
29 

9.3 

9.8 

B -135b -0-9 

Apr.  19 

a   4.5 

June 

2 

10.0 

5. 

July 

1 

10.2 

f  "»-' 

AuE. 

5 

10.7 

"■;..  y' 

Sep. 
Oct. 

1 
1 

11.2 
11.0 

'■  ♦  u 

i. 

Nov. 

1 

10.5 

Nov. 
Dec. 

24 

7 

10.1 
10.3 

a  Measurement  from  Los. Angeles  Bureau  of  Water  VJorks  &  Supply. 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District  oxcept  as  noted. 


,"»  :'v> 


»#!•.  I 
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SOUTH  COASTAL  BASIN  INVESTIGATION 

Records  of  Ground  V/ater  Levels  at  V/ells 

in  District  "C" 


23 


Dist.R.P 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

C-lc-E-11 

See  page 

64 

C-3-E-11 

Jan. 

20 

a 

283.6 

1201.7 

Mar. 

15 

a 

247.0 

Apr. 

5 

a 

235.0 

Way 

3 

a 

225.0 

June 

11 

a 

218.0 

June 

28 

a 

216.0 

July 

12 

a 

219.0 

Sep. 

13 

a 

223.0 

Nov. 

8 

a 

225.0 

C-5-E-11 

Jan. 

27 

134.7 

1069.7 

Feb. 

24 

96.8 

Mar. 

2 

91.6 

Mar. 

30 

72.5 

Apr. 

21 

65.5 

Kay 

10 

66.4 

June 

10 

68.4 

July 

1 

72.0 

Aug. 

15 

80.2 

Sep. 

16 

87.0 

Oct. 

11 

87.1 

Oct. 

18 

88.0 

Nov. 

1 

89.2 

Nov. 

15 

89.5 

Dec. 

1 

90.4 

Dec. 

15 

90.7 

C-7-E-11 

Jan. 

15 

182.3 

1109.7 

Feb. 

15 

167.3 

Mar. 

2 

155.5 

Apr. 

10 

131.0 

L!ay 

10 

123.2 

June 

10 

120.8 

July 

1 

121.4 

Aug. 

16 

125.5 

Sep. 

16 

129.1 

Oct. 

11 

130.7 

Nov. 

15 

133.3 

Dec. 

1 

134.0 

Dec. 

15 

134.5 

C-lO-E-11 

Jan. 

5 

122.2 

1045.2 

Feb. 

24 

113.4 

VJell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


C-lO-E-11 
cont. 


C-ll-E-11 
1188.5 


C-12-E-11 
1129.2 

C-16-F-11 


C-22-F-11 
899.8 


C-23-F-11 
685.7 


Date 
1937 

Har.  11 

Mar.  30 

May  10 

June  10 

July  31 

Sep.  16 

Nov.  1 

Nov.  15 

Dec.  1 

Dec.  15 

Apr.  16 

Nov.  3 

Dec.  13 

May  18  b 

Aug.  5 

June  15 

July  15 

Axxp..  15 

Sep.  16 

Oct.  14 

Nov.  11 

Dec.  1 

Dec.  17 

Dec.  21 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 

.  Feet 


Jen, 
Feb. 
Mar. 
Apr . 
May 
June  16 
July  31 
Aug.  31 
Sep.  30 
Nov.  1 
Nov.  15 
Dec.  1 
Dec.  15 


May  19 


108.6 
102.1 
B8.2 
79.5 
75.3 
75.0 
78.1 
78.8 
79.4 
79.9 

289.7 
288.0 
282.3 

225.3 
227 . 7 

287.0 
284.7 
282.5 
279.9 
270.3 
265.7 
255 . 7 
273.8 
274.4 

285.5 
285.4 
283.0 
280.7 
279.6 
276.1 
275.0 
272.7 
270.4 
259.2 
268.6 
266.6 
268.0 

8.7 


*  R.P.  changed.  New  elevation  915.2. 

a  Measurement  from  Los  /uigeles  County  Flood  Control  District, 

b  Pumping  nearby. 

Measurements  from  Pasadena  Water  Department  except  as  noted. 


«* 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


VJell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


1936 


1937 


C-24-F-11 

Feb. 

2 

103.5 

C- 

-44-F-12 

Jan. 

2 

342.1 

757.7 

May 

7 

104.7 

879.0 

Mar. 

2 

340.9 

Sep. 

28 

105.2 

June 

1 

340.9 

Oct. 

16 

105.0 

July 

14 

342.1 

Nov. 

5 

103.0 

Sep. 
Nov. 

15 
1 

344.4 
343.2 

1937 

Dec. 

15 

343.2 

Jan. 

1 

102.2 

c- 

-47-F-12 

May 

7 

178.6 

Mar. 

1 

100.8 

698.8 

Oct. 
Dec. 

13 
14 

184.8 
180.5 

C-27-F-11 

Feb. 

2 

152.9 

754.2 

Mar. 

2 

152.7 

c- 

-49-F-12 

Jan. 

9 

a 

188.5 

Apr. 

1 

152.9 

719.8 

Mar. 

3 

a 

189.2 

May 

1 

153.7 

Apr. 

1 

a 

188.1 

July 

1 

156.1 

June 

1 

a 

188.6 

Aug. 

17 

156.7 

Aiog. 

1 

a 

189.1 

Sep. 

15 

156.1 

Oct. 

1 

a 

190.4 

Oct. 

14 

156.5 

Nov. 

3 

e 

191.5 

Nov. 

15 

155.7 

Dec. 

1 

154.2 

c- 

-52a-F-12 

Jan. 

15 

257.3 

Dec. 

15 

153.7 

791.2 

Feb. 
Mar. 

15 
16 

256.7 
255.1 

C-31a-F-ll 

June 

15 

157.5 

Apr. 

15 

255.1 

774. 

Oct. 

24 

167.3 

May 
June 

15 
:  15 

255.7 
257.7 

C-40-E-12 

Feb. 

2 

44.0 

July 

■  31 

259.2 

954.6 

Mar . 

2 

23,2 

Aug. 

17 

259.8 

Apr. 

1 

19.8 

Sep. 

16 

260.6 

May 

1 

19.8 

Oct. 

14 

260.9 

June 

1 

22.0 

Nov. 

15 

260.8 

July 

1 

25.5 

Dec. 

15 

260.4 

Aug. 

17 

30.2 

Sep. 

30 

34.8 

c 

-55-F-12 

May 

7 

201.9 

Nov. 

1 

34.8 

736.3 

Dec. 

15 

205.0 

Nov. 

15 

35.9 

Dec. 

1 

37.1 

c 

-56-F-12 

Feb. 

1 

b 

161. 

709.0 

Mar . 

1 

b 

159. 

G-41-E-12 

Feb. 

13 

172.2 

May 

1 

b 

161. 

890. 

Mar . 

15 

170.0 

July 
Sep. 

■  1 

1 

b 
b 

167. 
167. 

C-42-E-12 

Feb. 

13 

330.4 

Oct. 

31 

b 

168.5 

865. 

Mar. 
Apr. 

25 

17 
c 

329. 
330.1 

• 

Dec. 

1 

b 

158. 

Aug. 

6 

C>oo  .  -L 

, 

,   . 

a  Measurement  from  owner. 

b  Measurement  from  Alhejtibra  V/ater  Department. 

Measurements  from  Pasadena  V/ater  Department  except  as  noted. 


m 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water  ' 
surface 
Feet 


V/ell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


1937 


1937 


C -58-7-12 

Feb. 

1 

a 

156. 

704.6 

Liar. 

1 

a 

153. 

Apr. 

1 

a 

155. 

June 

1 

a 

159. 

Aug. 

1 

a 

161. 

Oct. 

1 

a 

162. 

Oct. 

31 

a 

161.5 

Dec. 

1 

a 

160. 

C-62-F-12 

Feb. 

1 

a 

183. 

667.8 

Mar. 

1 

a 

181. 

I.!ay 

1 

a 

178.5 

June 

1 

a 

180. 

Aug. 

1 

a 

188. 

Oct. 

1 

a 

189.5 

Oct. 

31 

a 

191.5 

Dec. 

1 

a 

188. 

C-65-F-12 

Feb. 

1 

'i 

146. 

593.4 

Apr. 

1 

u 

145. 

July 

1 

a 

148. 

Sep. 

1 

a 

147. 

Dec. 

1 

a 

143. 

C-74-F-12 

May 

7 

153.2 

676.5 

Oct. 

20 

158.0 

Dec. 

14 

156.7 

C-76-F-12 

May 

7 

152.4 

666.4 

1938 

Jan. 

14 

153.6 

C-82-F-13 
cent. 


1937 


C-82-F-13 

Jan.  15 

590.5 

Feb.  15 

Mar.  2 

Apr.  1 

May   1 

June  1 

July  1 

July  31 

Aug.  31 

83.0 
79.0 
78.4 
80.7 
83.0 
88.8 
96.3 
99.2 
95.9 


C-86-F-13 
519.3 


*G-96-F-13 
579.2 


n^; 

C-98-F-13 
** 

C-lOl-F-13 
a02.4 


.3^1 


1 
1 
1 

1 


Sep.  30 

Nov.  1 

Dec.  1 

Dec.  15 

Dec.  16 

Jan.  15 

Feb.  2 

Mar.  2 
Apr . 
May 
June 
July 

Aufr.  17 

Sep.  15 

Nov.  1 

Dec.  1 

Dec.  15 

Jan.  22 

liar.  11 

Mar.  86 

May  27 

June  17 

Au«^.  18 

Sep.  16 

Oct.  28 

Nov.  8 

Dec.  16 

Apr.  16 


Jan. 
Feb. 
!!ar. 

Apr. 
May 

June 
Sep. 
Oct. 
Nov.  5 
Dec.  2 
Dec.  17 


b 
b 
b 
b 
h 
b 
b 
b 
b 
b 


c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
n 
c 
c 


94.6 
94.6 
91.1 
83.0 
85.3 

109.3 
108.6 
10'7.5 
107.3 
107.9 
110.3 
114.0 
114.5 
115.4 
113.3 
111.3 
109.4 

70.4 
65.2 
52.6 
59.2 
52.2 
69.7 
73.4 
67.7 
51.7 
52.0 

203.0 


105.2 
105.7 
86.9 
77.6 
85.3 
83.2 
140.5 
86.0 
85. 
75. 
73. 


*  Correction  to  Bulletin  39:  Depth  of  well  525  feet;  log  available. 

**  R.P.  changed.  New  elevation  723.8. 

a  Measurerient  fron  Alhanbra  VJater  Departnont. 

b  Measurerient  fron  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 

c  Llearurenent  fron  owner. 

Measurements  from  Pasadena  Water  Department  except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Di 

.St  .R.P 

Well  Ilunber 

to  water 

VJell  Number 

tc 

)  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Kiev. 

Dat 

e 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

1937 

1937 

C-102-T-14 

Mar. 

26 

a 

13.0 

C-130-F- 

13 

Jan.  10 

ad 

171.0 

594.1 

Apr. 

16 

b 

13.2 

674.5 

Feb.  6 

ad 

156.8 

June 

17 

a 

15.5 

Mar.  13 

ad 

144.2 

July 

15 

a 

17.9 

Apr.  13 

ad 

139.2 

Nov. 

8 

a 

16.8 

June  1 
July  1 

ad 
ad 

144.5 
158.5 

C-103-F-13 

June 

2 

b 

121.5 

Aug.   1 

ad 

150.0 

626. 

Sep.  15 

Nov.   5 

ad 
ad 

158.8 
159.1 

C-108-F-12 

May 

10 

b 

146.0 

Dec.  4 

ad 

151.8 

707.5 

Oct. 

20 

b 

149.0 

Dec.  15 

ad 

149.2 

1936 

C-199b-G 

\-12 

May   4 

a 

155.4 

400. 

Nov.  16 

a 

154.7 

C-lll-F-11 

Nov. 

12 

b 

211.6 

776.4 

Dec. 

10 

b 

211.0 

C-200-F- 
481.6 

■13 

Jan.  22 
Mar.  5 

205.0 
204.5 

1937 

Apr.  16 

202.7 

May  28 

201.3 

Jan. 

El 

b 

210.5 

July  9 

200.0 

Mar. 

19 

b 

210.1 

Aug.  20 

198.8 

May 

10 

b 

210.6 

Oct.  1 

197.9 

Aug. 

5 

b 

212.1 

Nov.  12 

197.1 

Dec. 

15 

b 

212.6 

Dec.  10 
Dec.  31 

196.8 
196.2 

C-119-F-12 

Jan. 

9 

c 

129.3 

661. 

Feb. 

2 

c 

131.4 

C-201-G- 

-12 

Jan.  22 

253.6 

Apr. 

1 

c 

131.4 

506.1 

Mar .  5 

251.9 

July 

1 

c 

133.8 

Mar.  26 

249.2 

Sep. 

1 

c 

136.1 

May   7 

249.8 

Dec. 

15 

c 

136.1 

Axig.  20 
Oct.  1 

251.1 
249.5 

♦C-120-F-12 

Jan. 

9 

c 

164.0 

Dec.  10 

249.9 

645.6 

Feb. 
Mar. 

2 
3 

c 
c 

170.0 
178.0 

Dec.  31 

245.7 

Apr. 

1 

c 

168.0 

C-202-G- 

-12 

Jan.  22 

306.1 

June 

1 

c 

170,0 

560.6 

liar.  5 

305.6 

July 

1 

c 

164.0 

Apr.  15 

305.6 

Sep. 

1 

c 

166.2 

May  28 

304.6 

Oct. 

1 

c 

172.0 

July  9 

305.1 

Nov. 

3 

c 

175.0 

Aug.  20 
Oct.  22 
Dec.  10 
Dec.  31 

304.1 
304.1 
303.6 
303.1 

*  Correction 

to  Bullet 

;in 

39:  Depth 

of  well  478  : 

reet. 

a  Measurement 

;  from  Los 

i  Angeles  County  Flood  Control  District. 

b  Measuremen-t 

;  fron  Pasadena  Water  Department. 

c  Measurement 

;  from 

owner. 

d  Measurement 

;  by  owner. 

Measurements 

from  San 

Gat 

>riel  Valley 

f  Protective  , 

/Association  except 

as  not 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Nunber 

to  water 

V/ell  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

C-204-G-12 

Jan. 

22 

226,9 

C-219-G-13 

May 

3 

a 

128.6 

478.9 

Mar. 
Apr. 

5 
16 

226.3 
224.6 

384. 

Nov. 

18 

a 

128.4 

May 

28 

224.8 

C-220a-G-14 

May 

7 

a 

41.0 

July 

9 

226.4 

325.5 

Nov. 

18 

a 

43.5 

Aug. 

20 

226.8 

Sep. 

10 

226.9 

C-222g-G-13 

Nov. 

18 

a 

48.3 

Nov. 

12 

225.2 

A' 

Dec. 

31 

223.9 

C-223-G-13 

Jan. 

21 

42.6 

C-206-G-12 

Feb. 

12 

279.2 

306.2 

Mar. 

4 

39.7 

534.6 

May 

7 

278.7 

Apr. 

15 

34.7 

June 

18 

277.2 

«.? 

June 

17 

31,3 

Sep. 

10 

277.3 

i^,« 

Aug* 

19 

51.1 

Nov. 

12 

277.4 

?.<5 

Sep. 

30 

31.5 

Dec. 

31 

276.5 

5.." 

Nov. 
Dec. 

11 
30 

31.4 
31.3 

C-211-H-12 

Nov. 

16 

a   139.7 

•*.  :'■ 

395.4 

C-227-G-13 

May 

3 

a 

27.9 

287.1 

Nov. 

18 

p. 

28.0 

C-211n-G-ll 

!.Iay 

3 

a   19.5 

428.5 

Nov, 

19 

a   19.4 

G-230a-H-13 
278.3 

Jan. 

Mf'T. 

21 
4 

23.0 

20.8 

C-212-H-12 

Jan. 

22 

29.8 

Apr. 

15 

19.2 

283.6 

Mar. 

5 

28.5 

K.i. 

May 

27 

18.9 

Apr. 

16 

27.5 

JUIT' 

8 

19.5 

May 

28 

27.4 

Aug. 

19 

20.0 

July 

9 

27.6 

Sep. 

30 

20.2 

Aug. 

20 

28.0 

Nov. 

11 

20.4 

Oct. 

1 

28.4 

Dec. 

30 

19.4 

Nov. 

12 

28.8 

Dec. 

10 

29.0 

C-232a-H-13 

Hay 

4 

a 

20.9 

Dec. 

31 

29.2 

271.4 

Nov. 

18 

a 

18.8 

C-214-G-13 

Mar. 

12 

96.0 

C-234-H-13 

Jan. 

21 

7.8 

370.8 

Apr. 

16 

93.2 

** 

Feb. 

11 

6.5 

May 

6 

91,7 

iA.i                i. 

Mar. 

25 

5.4 

May 

28 

90.2 

e.  a     r 

May 

27 

6.8 

Sep. 

10 

89.5 

e,?     f: 

July 

8 

5.5 

Oct. 

21 

89.9 

a.e     ?f 

Sep. 

29 

5.8 

Dec. 

9 

89.5 

.V,  K     a 

Nov. 

11 

5.4 

Dec. 

31 

89,1 

a 

fix 

Dec, 

30 

4,8 

C-215-G-13 

May 

3 

a   89.1 

V^J 

;  ,r>^a 

361.0 

Nov. 

16 

a   83,7 

*  R.P.  changed.  New  elevation  319.5. 

**  R.P.  elevation  244.3  to  and  including  May  27,  1937,  then  242.6. 

a  Measurerient  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 

Measurenents  from  San  Gabriel  Valley  Protective  Association  except  as  noted. 
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Well  Number 
and 
R.P.  Elev. 


Date 


1937 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


VJell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1937 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


C-236-H- 

■13 

Jan.   21 

258.8 

Mar .  5 
Mar.  25 
May  6 
June  17 

-♦ 

Aug.  19 
Oct.  21 
Dec.  9 
Dec.   30 

C-237W-H-13 

Jan.   21 

240. 

Feb.  11 
Mar.  25 
May  27 
July     8 

Aug.  19 
Oct.  21 
Dec.  9 
Dec.   30 

C-239-H- 

-13 

Jan.   21 

228. 

Mar .  5 
Apr.  15 
May  27 
July  8 
Sep.  9 
Oct.  21 

**    >Tt' 

Dec.      9 

15.6 
13.0 
11.9 
9.2 
7.3 
7.5 
7.3 
6.9 
6.6 

9.0 
7.9 
6.4 
5.7 
6.3 
6.6 
5.8 
5.3 
4.5 

12.3 
11.5 
11.4 
11.3 
12.3 
12.0 
11.6 
11.3 


1938 


C-241-F- 

•14 

Mar. 

1 

143.4 

cont . 

Apr. 

5 

138.0 

May 

17 

132.8 

July 

5 

129.5 

Aug. 

16 

128.8 

Oct. 

4 

128.7 

Nov. 

15 

129.1 

Dec. 

13 

129.2 

Dec. 

27 

129.5 

C-242-F- 

-14 

Jan. 

22 

134.8 

404.3 

Feb. 

11 

134.0 

Mar. 

4 

127.0 

Mar. 

25 

118.7 

May 

27 

106.1 

Nov. 

11 

115.9 

Dec. 

30 

116.5 

C-243-F- 

-14 

Jan. 

22 

144.9 

414.5 

Feb. 

11 

144.3 

Mar. 

25 

129.0 

Apr. 

15 

117.3 

MajT 

6 

113.2 

Jime 

17 

108.3 

July 

29 

113.5 

Sep. 

9 

117.7 

Oct. 

21 

121.5 

Nov. 

11 

122.9 

Dec. 

9 

124.6 

Dec. 

30 

125.3 

Jan.  20 


10.9 


1936 


1937 


C-240q-I-13 

Jan. 

11 

4.2 

211.2 

Mar. 

1 

2.9 

May 

3 

2.9 

July 

19 

3.2 

Sep. 

5 

3.4 

Nov. 

1 

2.8 

Dec. 

13 

2.6 

Dec. 

27 

2.7 

C-241-F-14 

Jan. 

11 

145.1 

417.0 

Feb. 

1 

145.1 

C-243b-F-14 
785. 


Oct.  22  a   52.2 


1937 


May 


31.6 


Nov.   8a   49.2 


C-243d-F- 

-14 

Jan, 

22 

107.3 

695. 

Feb. 

12 

104.4 

Mar. 

4 

84.5 

Mar. 

25 
6 

74.8 
73.9 

May 

May 

27 

76.4 

a  Measurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 

Measurements  from  San  Gabriel  Valley  Protective  Association  except  as  noted. 


Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Niinber 

to  water 

Well  Niimber 

to  vfater 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet'^ 

1937 

1937 

C-243d-F-14 

Aug. 

19 

94.7 

C-259-H- 

■14 

Sep. 

9 

22.2 

cont. 

Oct. 

21 

104.8 

cont. 

Nov. 

11 

22.3 

Nov. 

11 

105.9 

S««^c; 

Dec. 

30 

21.2 

Dec. 

30 

104*9 

" 

G-262-H- 

-14 

Jan. 

21 

57.2 

C-244-G-14 

l.!ay 

3 

a       95.3 

320.1 

liar. 

4 

53.5 

383.3 

Nov. 

18 

a       93.6 

liar. 
Hay 

25 
6 

50.2 
43.6 

C-249-G-14 

Jan. 

4 

72.3 

June 

17 

39.4 

335.4 

Feb. 

1 

70.2 

'i*  *  -- 

July 

29 

39.7 

Mar. 

1 

54.0 

B,C': 

Sep. 

9 

40.2 

Apr. 

26 

35.6 

Sep. 

30 

40.4 

June 

7 

40.7 

Nov. 

11 

40.6 

July 

5 

43.1 

B.^l 

^' Dec. 

9 

41.2 

Sep. 

6 

48.8    ' 

Q,^i^i 

Dec. 

30 

40.8 

Oct. 

11 

51.0 

,-.  f 

Nov. 

8 

52.5 

C-264-H- 

-14 

Nov. 

30 

a       30.5 

Dec. 

6 

53.7 

307.0 

Dec. 

27 

54.2 

C-266-H- 

-14 

Jan. 

21 

30.2 

C-251h-G-14 

Hay 

27 

33.4 

294.5 

Har. 

26.9 

314. 

June 

17 

33.3 

... 

Apr. 

15 

23.0 

Aug. 

19 

36.0 

f?.3V.t 

Hay 

27 

23.2 

Sep. 

30 

38.0 

x.oai 

June 

17 

24.1 

Nov. 

11 

39.4 

July 

29 

29.0 

Dec. 

9 

40.2 

Sep. 

9 

24.9 

Dec. 

30 

40.3 

Oct. 

Nov. 

21 
11 

21.4 
20.2 

C-253J-H-14 

Jan. 

21 

40.3 

Dec. 

9 

20.3 

294.9 

Mar. 
l!ar. 

4 
25 

37.3 
33.1 

Dec. 

30 

18.0 

Hay 

6 

25.0 

C-278-F- 

-14 

Jan. 

22 

22.5 

June 

17 

22.7 

635.2 

Feb. 

11 

16.3 

July 

29 

23.4 

Har. 

25 

13.3 

Sep. 

9 

24.7 

Hay 

6 

13*9 

Oct. 

21 

25.8 

t..>4' 

■    June 

17 

14.7 

Dec. 

9 

26.6 

7.ea 

July 

29 

22.0 

Dec. 

30 

26.5 

Sep. 
Nov. 

30 
11 

32.0 
37.9 

C-259-H-14 

Jan. 

21 

34.3 

{>•■ .  *  '"■ 

Dec. 

9 

38.9 

292.0 

Mar. 

Har. 

May 

June 

July 

4 
25 

5 
17 
29 

30.2 
27.0 
22.8 
21.8 
22.2 

Dec. 

30 

35.1 

a  Measurenent 

;  from  Los 

Angeles  County 

Flood  Control  ] 

District. 

Measurenents 

from  San 

Gabriel  Valley  Protective  Association 

except  as  noted, 
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Dist.R.P 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Dat 

;e 

Feet 

1937 

C-280-F- 

•15 

Jan. 

22 

117.0 

591.2 

Feb. 

11 

50.4 

Mar. 

1 

34.2 

Mar . 

25 

34.1 

May 

6 

36.1 

June 

17 

38.8 

Julj' 

29 

42.9 

Sep. 

9 

47.9 

f'.'.". 

Oct. 

21 

55.8 

Nov. 

11 

62.9 

Dec. 

9 

70.8 

Dec. 

30 

72.2 

C-282-F- 

■14 

Jan. 

22 

194.8 

465.1 

Mar . 

5 

189.6 

Apr. 

15 

171.0 

May- 

6 

165.3 

June 

17 

154.3 

Juljr 

8 

160.4 

Sep. 

30 

168.4 

Oct. 

21 

171.9 

Nov. 

11 

171.5 

Dec. 

9 

176.9 

.i  *  - 

Dec. 

30 

180.1 

C-283-G-15 

Apr. 

28 

a  139.7 

* 

Dec. 

7 

a  153.8 

C_284-G-15 

Apr. 

28 

a  181.4 

480.1 

Dec. 

7 

a  185.0 

G-285-F- 

-16 

Jan. 

22 

39.6 

685. 

Feb. 

11 

30.6 

Mar. 

1 

25.7 

Mar. 

25 

20.9 

'■   «    ■ 

May 

6 

22.1 

June 

17 

25.7 

July 

8 

36.6 

K. '<'''■ 

July 

29 

49.4 

■■;'  i,  t'=i  I 

Aug. 

19 

55.4 

Sep. 

9 

62.0 

Sep. 

30 

71.0 

Nov. 

11 

79.9 

Dec. 

9 

80.1 

Dec. 

30 

62.8 

V/ell  Niinber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1937 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


C-291-G- 

14 

Jan. 

21 

104.4 

371.5 

Feb. 

11 

103.8 

«f,,d=M 

Mar. 

4 

94.8 

"t^i^-l 

,  Mar. 

25 

83.7 

Apr. 

15 

72.8 

May 

8 

69.0 

^?.^.. 

.,   , 

J  May 

27 

68.3 

June 

17 

68.6 

,  July 

29 

75.5 

Sep. 

9 

80.0 

Nov. 

11 

84.6 

Dec. 

9 

85.0 

Dec. 

30 

86.6 

C-294a-G 

M5 

Feb. 

1 

118.9 

387.8 

Mar. 

1 

115.6 

Apr. 

5 

100.9 

May 

3 

91,4 

iJ.I'C 

June 

14 

85.3 

July 

5 

86.9 

Aug . 

2 

90.1 

r  Sep . 

6 

93.6 

Oct. 

4 

95.8 

Nov. 

1 

97.8 

Dec. 

6 

99.4 

Dec, 

27 

99.9 

C-295-G- 

•15 

Jan. 

21 

123.2 

392.7 

Feb. 

11 

122.2 

i  • 

Mar . 

25 

113.1 

May 

6 

98.3 

Hay 

27 

93.8 

v  ,,;- 

July 

8 

91.9 

July 

29 

93.6 

.  Aug. 

19 

95.8 

f'^i, "  ■ 

J  Sep . 

9 

97.2 

1 

i:  Dec. 

30 

103.1 

C-296-G- 

-15 

May 

5  I 

a  131.5 

422.7 

Nov. 

16  i 

a  130.5 

Dec. 

31  t 

a  131.7 

*  R.P.  changed.  Ilev/ 
a  Measurement  fron  Lo 


elevation  442.7. 

s  Angeles  County  Flood  Control  Di 
Measurements  from  San  Gabriel  Valley  Protective  Associ 


strict. 

at ion  except 


as  noted. 


Well  Nunbor 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


1937 


1938 


C-300-H-15 
407.2 


C-307-H-15 

* 


C-309-H-15 

320.3 


C-312-H-15 
342.3 


Jan.  11 

Feb.  1 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

Nov.  29 

Dec.  27 


1 
5 
3 
7 
5 
2 
5 
4 
1 


Feb.  11 
Mar.  25 
May  6 
June  17 
Aug.  19 
Sep.  30 
Nov.  11 
Dec.  9 
Dec.  30 

Jan.  21 
Mar .  4 
Apr.  15 
May  27 
July  29 
Aug.  19 
Sep.  9 
Sep.  30 
Nov.  11 
Dec.  9 
Dec.  30 

Jan.  21 
Mar.  25 
Apr.  15 
May  6 
July  29 
Sep.  9 
Oct.  21 
Nov.  11 
Dec.  9 


134 
133 
132 
128 
122 
115 
112 
111 
112 
112 
113 
113 
114 

89 
87 
81 
77 
75 
74 
73 
73 
73 

55 
54 
50 
47 
52 
51 
46 
46 
43 
43 
42 

72 
67 
63 
61 
63 
59 
58 
58 
52 


.0 
.6 
.7 
,5 
.5 
.8 
.8 
.9 
.0 
.2 
.2 
.8 
.3 

.4 

.2 
.8 
.2 
.4 

.0 
.4 
.7 

.1 

.5 
.0 
.4 
.9 
.8 
.9 
.9 
.6 
.8 
.2 
.0 

.6 
.1 
.4 
.2 
.6 
.6 
.4 
.4 
.3 


G-312-H-15 
cont. 


C-313-H-15 
371.2 

C-316-I-15 
310.2 


C-317-I-15 
331.0 


C-320-F-16 
754.7 

C-322-F-16 
694.6 


Jan.  20 


1937 

Apr.  27  a 
Dec.  1  a 

Jan.  21 
Feb.  11 
Mar.  4 
Mar.  25 
Apr.  15 
May  6 
Sep.  30 
Nov,  11 
Dec.  9 
Dec.  30 

Jan.  21 

liar.  4 

Apr.  15 

Hay  27 

July  8 

Aug.  19 

Sep.  30 

Nov.  11 

Dec.  9 

Dec.  30 

May   4  a 
Nov .  8  a 

Feb.  11 

Mar.  1 

liar.  25 

Hay  27 

June  17 

July  8 

July  29 

Sep.  9 

Oct.  21 

Nov.  11 

Dec.  9 

Dec.  30 


56.7 


68.5 
65.8 

27.4 

23.6 
21.3 
19.8 
20.2 
22.6 
26.4 
23.2 
23.0 
21.6 

47.4 
43.9 
40.0 
39.3 
42.5 
44.9 
43.6 
42.1 
41.5 
40.5 

8.3 
33.0 

20.3 
11.0 
10.1 
13.6 
15.9 
35.4 
52.7 
69.7 
86.6 
91.2 
93.0 
62.9 


*  R.P.  elevation  357.2  to  and 
a  Measurerient  from  Los  Angele 
Measurements  from  San  Gabriel 


including  June  17,  1937,  then  357.4. 
s  County  Flood  Control  District. 
Valley  Protective  Association  except  as  noted. 


32 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


1937 


1937 


C-323-F-16 

Jan. 

21 

19.7 

C- 

-335- 

•G- 

•16 

Aug. 

19 

223.7 

693.3 

Feb. 

11 

10.1 

con-t 

*  • 

Sep, 

9 

227.2 

Mar. 

1 

5.2 

Sep. 

20 

230.2 

Mar. 

25 

4.8 

Oct. 

21 

232.8 

May- 

6 

5.6 

Nov. 

11 

234.9 

June 

17 

15.1 

Dec. 

9 

236.8 

July 

8 

34.2 

Dec. 

30 

237.5 

July 

29 

55.7 

Aug. 

19 

66.3 

G- 

-337- 

■G- 

•16 

Jan. 

21 

286.4 

Sep. 

30 

83.1 

657. 

Mar. 

25 

286.5 

Nov. 

11 

97.9 

May 

6 

285.9 

Dec. 

30 

55.3 

Jime 
July 

17 
29 

285.0 
283.4 

C-328-F-16 

Jan. 

21 

34.6 

Sep. 

30 

281.4 

671.4 

Feb. 

11 

20.7 

Nov. 

11 

280.2 

Mar . 

25 

14.9 

Dec. 

9 

279.6 

May 

6 

14.8 

Dec. 

30 

279.1 

June 

17 

22.1 

July 

8 

27.0 

C- 

-338- 

■G- 

-15 

Jan. 

21 

241.8 

July 

29 

44.4 

534, 

,4 

Mar. 

5 

241.4 

Aug. 

19 

53.5 

Apr. 

15 

239.4 

Sep. 

30 

67.0 

May 

27 

229.9 

Nov. 

11 

82.9 

July 

8 

229.7 

Dec. 

9 

88.3 

Aug. 

19 

225.5 

Dec. 

30 

75.4 

Sep. 
Nov. 

30 
11 

227.2 
225.4 

C-334-F-16 

Jan. 

21 

88.2 

Dec. 

9 

226.2 

630.0 

Feb. 
Mar. 

11 
1 

63.7 
33.0 

Dec. 

30 

224.9 

Mar. 

25 

15.6 

G. 

-343- 

-H- 

-16 

Jan. 

11 

190.2 

May 

6 

10.2 

477, 

.9 

Feb. 

15 

189.1 

June 

17 

14.7 

Mar. 

15 

187.4 

July 

29 

28.0 

Apr. 

19 

183.5 

Sep. 

9 

45.4 

May 

17 

181.2 

Oct. 

21 

59.0 

July 

5 

182.2 

Dec. 

15 

70.0 

Aug. 

2 

183.5 

Dec. 

30 

72.2 

Sep. 
Sep. 

6 
27 

183.2 
180.5 

C-335-G-16 

Jan. 

21 

260.7 

Nov. 

1 

179.9 

538.2 

Feb. 

11 

258.4 

Nov. 

29 

178.1 

Mar . 

4 

255.3 

Dec. 

13 

177.3 

Mar. 

25 

244.0 

Dec. 

27 

176.5 

May 

5 

222.4 

June 

17 
29 

214.4 

C' 

-354- 

-H- 

-15 

Apr. 

27  a 

173.4 
T  no    Q 

Ju±y 

CiiU  ,0 

4oo, 

.4 

Nov. 

ou     a 

1  /ii.y 

a  Measurement 

;  from  Los 

Angeles  County 

Flood  Control 

District. 

Measurements 

from  San 

Gabriel  Valley  : 

Protei 

ctive  Association 

except 

as  noted. 

Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to  water        V/ell  Number 

to  water 

and 

surface            and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet          R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

C-360-G-16 

Jan. 

11 

186.4         C-367-F-15 

Sep. 

9 

245.4 

462.4 

Mar. 

1 

184.0          cont. 

Oct. 

21 

251.2 

Apr. 

5 

175.5 

Nov. 

11 

253.4 

May 

3 

165.6 

Dec. 

9 

255.6 

June 

7 

157.3 

Dec. 

30 

256.6 

July 

5 

154.4 

Aug. 

2 

155.2         C-376-G-11 

Feb. 

12 

259.6 

Sep. 

6 

157.8           532.0 

May 

7 

260.4 

Oct. 

4 

159.8 

June 

18 

259.8 

Oct. 

25 

165.8 

Aug. 

20 

259.5 

Nov. 

22 

163.1 

Oct. 

22 

259.3 

Dec. 

6 

163.7 

Dec. 

10 

259.2 

Dec. 

20 

164.1 

Dec. 

31 

258.7 

C-362-G-15 

Jan. 

21 

228.0         C-383C-I-13 

Apr. 

26 

a 

11.8 

499.3 

Mar. 
Mar . 

4 

25 

224.5           219.4 
214.1 

Nov. 

22 

a 

11.6 

Apr. 

15 

202.3         C-399-G-16 

Apr. 

27 

a 

(jV  y  •  Ci 

May 

5 

194-.8           625. 

Nov. 

30 

a 

294.4 

June 

17 

186.5 

July 

29 

190.9         G-401-F-16 

May 

3 

a 

140.5 

Aug. 

19 

194.2           882. 

Dec. 

14 

a 

154.6 

Sep. 

9 

197.2 

Oct. 

21 

202.2         C-401C-F-16 

Jan. 

21 

265.7 

Nov. 

11 

203.7            704. 

Mar. 

5 

255 . 7 

Dec. 

9 

205.3 

Apr. 

15 

255.3 

Dec. 

30 

205.9 

Hay 
July 

27 
8 

264.7 
263.5 

1936 

Aug. 

19 

261.8 

Sep. 

30 

250.5 

0-364-1-15 

Nov. 

10 

a   32.2 

Nov. 

11 

259.0 

330.5 

Dec. 

9 

258.1 

1937 

Dec. 

30 

257.2 

Apr. 

26 

a   39.5         C-404a-F-17 

Mar. 

17 

a 

28.2 

Nov. 

22 

a   31.9           1116. 

Apr. 

7 

a 

28.4 

May 

3 

a 

29.8 

C-367-F-15 

Jan. 

21 

278.2 

Dec. 

14 

a 

132.4 

549.0 

Feb. 

11 

277.4 

Mar. 

4 

259.6         C-405-F-17 

Mar. 

1 

ab 

420.0 

Mar. 

25 

251.5           950. 

Apr. 

1 

ab 

419.6 

Apr. 

15 

234.9 

Apr. 

26 

ab 

419.2 

May 

6 

230.6 

June 

3 

ab 

406.0 

June 

17 

224.2 

July 

1 

ab 

404.5 

July 

29 

236.1 

Aug. 

1 

ab 

401.0 

a  Measurerient 

from  Los 

A:igeles  County  Flood  Control  District. 

b  Measurerient 

;  by  operator. 

Measurements 

from  San 

Gabriel  Valley  Protective  Assoc 

liation 

exc 

ept 

as  noted, 

34 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


1937 


1937 


C-405-F-17 

Sep. 

15  a  400.0 

cont. 

Oct. 

1  a  399.3 

Nov. 

23  a  400.5 

Dec. 

1  a  399.5 

C-415-F-17 

Mar . 

23 

150.4 

870. 

C-426a-F-17 

Mar. 

23 

81.6 

896. 

Apr. 

7 

79.7 

May- 

3 

77.3 

May 

24 

82.5 

July 

26 

85.8 

Aug. 

9 

82.2 

Sep. 

21 

99.7 

Oct. 

19 

105.8 

Nov. 

23 

111.7 

Dec. 

20 

108.6 

C-429a-F-17 

May 

3 

88.7 

773.0 

Nov. 

23 

98.2 

C-430b-F-17 

May 

3 

87.5 

715. 

Nov. 

23 

103.9 

C -432-0-17 

Apr. 

27 

71.4 

739.9 

Dec. 

7 

78.6 

C-437-G-17 

Mar . 

23 

126.3 

795.6 

Apr. 

7 

120.0 

Apr. 

27 

112.7 

Dec. 

14 

123.5 

C -444b -0-1 7 

Apr. 

27 

284.0 

742. 

Nov. 

30 

286.0 

G-446a-G-17 

Jan. 

20 

96.6 

881. 

Mar. 

5 

95.1 

Mar . 

23 

92.3 

Apr. 

7 

90.1 

Apr. 

27 

87.8 

May 

24 

85.7 

June 

21 

85.8 

July 

26 

86.4 

C_446a-G-17 

Aug. 

9 

87.8 

cont. 

Sep. 

21 

88.4 

Oct. 

19 

89.2 

Nov. 

23 

90.1 

Dec. 

14 

90.4 

G-446C-G-17 

Jan. 

13 

239.8 

865. 

Feb. 

26 

238.4 

Mar. 

23 

237.9 

Apr. 

15 

237.0 

Maj' 

19 

235.4 

June 

16 

241.6 

Dec. 

14 

239.5 

C-446e-G-18 

May 

5 

228 . 6 

935. 

Dec. 

15 

225.8 

C-452C-G-17 

Feb. 

19  b  183.0 

672.2 

Apr. 

27 

183.6 

Nov.  30     197.5 
Dec.  27  b  190.2 


C-453-G-17 
531.1 

C-498-G-18 
1046.1 

C -498b -F -18 
1050.0 


Apr.  27 
Nov.  30 


May 
Dec. 


4 
7 


5 

19 

7 

3 

24 


Mar. 
Mar. 
Apr. 
May 
May 
June  21 
July  26 
Aug.  9 
Sep.  21 
Oct.  19 


C-500-G-18 
1029.0 


a  Measurement  by  operator. 

b  Measurement  fron  Division  of  Water 

Measurements  from  Los  Angeles  County 


Jan. 
Feb. 

Mar . 

May 

July 


8 
27 
15 

3 
19 


84.4 
80.8 

282.4 
251.6 

342.2 
339.4 
333.5 
320.4 
317.0 
309.5 
305.0 
303.9 
297.5 
Caved 

183.9 
177.9 
175.9 
167.9 
153.9 


Resources. 

Flood  Control  District  except  as  noted. 


36 


Well  Nunber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1937 


Dlst.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


C-500-G-18 

Sep. 

14 

161.9 

cont. 

Oct. 

4 

160.9 

Nov. 

8 

157.9 

1936 


C-504-G-18 

Dec. 

26 

a 

375.2 

1112.8 

1937 

Feb. 

21 

a 

375.1 

Mar. 

30 

a 

374.5 

Apr. 

18 

a 

373.2 

May 

23 

a 

368.8 

June 

26 

a 

359.6 

July 

25 

a 

354.0 

Aug. 

29 

a 

348.9 

Dec. 

12 

a 

335.3 

C-509-F-18 

Mar. 

5 

259.1' 

1169,4 

Mar. 

19 

259.1 

Apr. 

7 

259.0 

May 

3 

258.8 

May 

24 

259.1 

June 

21 

259.5 

Aug. 

9 

261.2 

Oct, 

19 

260.1 

Nov. 

23 

260.3 

Dec. 

20 

259.9 

C-512b-G-18 

May 

3 

96.3 

983. 

Dec. 

7 

90.2 

C-514-G-18 

May 

4 

113.8 

975. 

Dec. 

14 

104.5 

C-522-G-18 

Apr. 

27 

54.2 

930. 

Dec. 

7 

56.5 

C-522a-G-17 

May 

3 

95.2 

902. 

Nov. 

23 

114.3 

1936 

C-534-G-18 

Dec. 

26 

n 

150.5 

1002.5 

Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


C-547-G-18 

1120. 


Date 


1937 


Dist.R.P. 
to  water 
sxirface 
Feet 


C-534-G-18 

Feb.  21 

a 

150.5 

cont. 

Mar.  30 

a 

150.4 

Apr.  18 

a 

150.3 

May  23 

a 

150.1 

June  26 

a 

149.9 

July  25 

a 

149.8 

Aug.  29 

a 

149.7 

Dec.  12 

a 

149.2 

1936 


C-545-F-18 

Dec.  26 

a 

362.6 

1122.5 

1937 

Feb.  21 

a 

356.4 

Mar.  30 

a 

352.2 

Apr.  18 

a 

348.7 

Hay  23 

a 

351.1 

June  26 

a 

353.4 

July  25 

a 

357.4 

Aug.  29 

a 

363.9 

Dec.  12 

a 

365.9 

C-583d-G-18 

993.8 


1935 

Dec.  26  a  368.0 

1937 

Feb.  21  a  356. 

Mar.  30  a  349. 

1936 

Dec.  26  a  177.2 

1937 

Feb.  21  a  174.5 

Apr.  18  a  170.1 

June  26  a  165.6 

Aug.  29  ab  1G6.7 
Nov.  29     173.1 


a  Measurenent  fron  La  Verne  Protective  Association. 

b  Punping  600  feet  southwest. 

Measurenents  from  Los  Anpeles  County  Flood  Control  District  except  as  noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P, 
to  vrater 
surface 
Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


1936 


1937 


C-586e-G-18 

Dec. 

25 

a 

442.7 

C-627-G-19 

Apr. 

15 

248.1 

1061. 

cont. 

May 

3 

244.5 

1937 

June 

3 

265.0 

July 

1 

270.5 

Feb. 

21 

a 

431.2 

Sep. 

22 

285.8 

Mar. 

30 

a 

424.3 

Oct. 

Nov. 

19 
17 

286.4 
284.5 

1936 

Deo. 

31 

258.4 

C-593a-C;-19 

Dec. 

26 

ab 

349. 

C-649-G-19 

May 

4 

O  "-y  O  •  <i 

1153. 

1030.5 

Sep, 

29 

359.3 

1937 

Oct. 

20 

353.2 

Kov . 

17 

357.1 

Feb. 

21 

ab 

345. 

Dec. 

15 

355.2 

Mar , 

30 

ac 

294.8 

Apr. 

18 

ac 

293.7 

C-655d-F-19 

Feb. 

2 

240.9 

Dec. 

12 

ab 

349. 

1374.7 

Mar. 
May 

3 
4 

228.4 
204.7 

1936 

C-655q-F-19 

Mar . 

3 

14.3 

C-595-G-19 

Dec. 

26 

a 

204.1 

1530.9 

May 

6 

7.3 

1134.3 

Dec. 

9 

42.7 

1937 

C-655W-F-20 

Feb. 

2 

162.4 

Mar. 

30 

a 

202.7 

1520. 

Mar . 

2 

162.4 

May- 

5 

201.2 

May 

4 

91.0 

May 

23 

a 

201.4 

Nov. 

16 

129.2 

July 

25 

a 

199.7 

Aug. 

29 

a 

198.1 

C-655-F-20 

Jan. 

3 

d 

206.5 

Dec. 

7 

192.4 

1545. 

Feb. 
Feb. 

1 
27 

d 

204.6 
201.9 

C-611-G-19 

Mar. 

30 

a 

348.3 

Mar. 

2 

202.4 

1044.0 

Apr. 

18 

a 

346.4 

Mar . 

31 

d 

189.6 

May 

4 

357.8 

Apr. 

27 

159.8 

July 

25 

a 

375.8 

June 

13 

d 

107.8 

Aug. 

29 

a 

381.0 

Dec. 

10 

162.0 

Dec. 

12 

a 

378.8 

G-556a-F-20 

Feb. 

1 

228.5 

C-527-G-19 

Jan. 

2 

280.9 

* 

Mar. 

31 

d 

135.2 

1230. 

Feb. 

5 

268.3 

Apr. 

17 

d 

120.5 

Mar. 

8 

259,5 

May 

15 

d 

131.1 

Mar. 

19 

256.0 

June 

13 

d 

140.9 

AT'r. 

2 

252.0 

Dec. 

5 

d 

122.5 

*  R.P.  elevat 

ion  1632. 

7  to  and  including  May  15,  1937, 

then 

1633.3 

*  • 

a  Measurement 

from 

La 

Verne  Proti 

ective  Association. 

b  Air  line. 

c  Tape . 

d  Measurement 

from  Pomona 

Valley 

Protective  Association. 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District  except  as  noted. 


Dist.R.P. 

1 

Dist.R.P 

Well  Nxmber 

to  water 

Well  Nunber 

to  water 

and 

surface 

and 

■  surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

^«^la 

C-656h-F-20 

Feb.  1 

11.7 

C-659c-(J-20 

Jan.  3 

b 

151.2 

183i,0 

Mar.  1 

3.3 

1423.3 

Feb.  27 

b 

139.3 

1  f~. 

Mar.  26 

3.1 

liar.  31 

b 

135.7 

Apr.  8 

5.0 

Apr,  17 

b 

134.9 

May  27 

18.3 

May  16 

b 

104.1 

June  11 

26.1 

June  13 

b 

55.9 

July  1 

29.6 

July  24 

b 

33.7 

Dec.  17 

30.9 

Aug.  21 

b 

37.5 

Dec.  30 

31.9 

Dec.  5 

b 

65.6 

1936 

a-n 

1936 

C-656i-F-20 

Nov.   4 

53.1 

G-659i-G-20 

Oct.  27 

194.6 

2064. 

Dec.  18 
Dec.  29 

53.5 
51.9 

1511.8 

Dec.  29 

194.1 

1937 


1937 


Feb. 

1 

19.1 

Mar. 

1 

13.8 

Apr. 

1 

15.1 

May 

13 

16.8 

June 

3 

17.1 

June 

17 

18.8 

July 

1 

16.5 

July 

19 

18.5 

Nov. 

16 

33.9 

Dec. 

17 

23.4 

Dec. 

30 

35.5 

C-656J-F-20 

Feb. 

2 

295.9 

1475. 

Mar. 

2 

292.7 

May 

4 

263.5 

Dec. 

9 

186.8 

C-658-G-20 

Jan. 

11 

a 

182. 

1482.5 

Feb. 

1 

a 

180.5 

Mar. 

7 

a 

171.5 

Apr. 

4 

a 

165. 

May 

16 

a 

106.5 

June 

7 

a 

77,5 

June 

28 

a 

61.7 

Nov. 

8 

a 

99.9 

Dec. 

13 

a 

106.5 

Feb. 

1 

191.0 

Mar. 

2 

188.5 

Mar. 

19 

186.5 

Apr. 

1 

180.7 

Apr. 

27 

121.0 

June 

11 

73.6 

Dec. 

10 

119.0 

Dec. 

17 

120.0 

1938 

Jan. 

6 

123.9 

1937 


C-650C-O-19 

Feb.  27 

b 

193.1 

1317, 

Mar.  31 

b 

185.8 

Apr.  17 

b 

181.6 

May  16 

b 

192.1 

Jxme  13 

b 

170.6 

July  24 

b 

91.9 

Aug.  21 

b 

68.6 

Oct.  17 

b 

53.8 

Nov.  19 

b 

54.6 

Dec.  5 

b 

55.3 

a  Measurerient  from  V/est  End  Consolidated  Water  Company. 

b  Measurenent  from  Ponona  Valley  Protective  Association. 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District  except  as  noted. 
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Dist.R.P 

Well  Number 

t 

o  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

C-663-G-19 

Jan. 

3 

a 

291. 

1147. 

May- 

16 

a 

265. 

June 

13 

a 

267. 

July- 

24 

a 

273.5 

Dec. 

5 

a 

290. 

C-663d-G-19 

Mar. 

5 

287.0 

1250. 

Mar. 

29 

282.6 

Apr. 

15 

279.3 

May 

3 

274.5 

May 

14 

267.3 

June 

3 

258.0 

July 

1 

268.4 

Dec. 

10 

273.4 

Dec. 

31 

252.1 

1938 

Jan. 

7 

247.8 

1937 

C-664-CJ-20 

Feb. 

1 

412.0 

1301. 

Mar. 

4 

409.0 

Apr. 

5 

405.9 

Apr. 

15 

405.0 

May 

21 

413.3 

June 

11 

412.6 

June 

17 

412.0 

July 

19 

418.4 

Nov. 

16 

420.7 

Dec. 

17 

420.7 

Dec. 

30 

419.5 

C-666-G-19 

Jan. 

3 

a 

298.1 

1114. 

Feb. 

27 

a 

290.9 

Mar. 

31 

a 

287.8 

Apr. 

17 

a 

286.3 

May 

6 

293.5 

June 

13 

a 

298.4 

Nov. 

18 

310.5 

Dec. 

5 

a 

323.8 

Well  Niunber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1937 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


C-670a-G-19 

Jan. 

3 

a 

268.7 

956. 

Feb. 

27 

a 

270.1 

Mar. 

31 

a 

271.5 

Apr. 

17 

a 

270.5 

May 

16 

a 

284.4 

June 

13 

a 

285.5 

July 

24 

a 

295.6 

Aug. 

21 

a 

289.7 

Nov. 

19 

a 

284.2 

Dec. 

5 

a 

282.2 

C-670h-H-19 

Feb. 

17 

207.0 

950. 

Mar. 

8 

203.0 

Mar. 

29 

202.9 

Apr. 

29 

200.2 

June 

3 

205.5 

July 

1 

209.1 

Sep. 

22 

216.0 

Oct. 

20 

217.3 

Nov. 

18 

215.5 

Dec. 

30 

212.3 

G-673-H-19 

Mar. 

9 

189.5 

899.7 

Mar. 

19 

190.0 

Nov. 

18 

b 

198.0 

C-675e-H-18 

Apr. 

19 

177.4 

850. 

G-576C-H-18 

Feb. 

19 

c 

161.7 

815. 

Apr. 

21 

c 

159.7 

Nov. 

15 

151.0 

Dec. 

23 

c 

159.2 

C-678k-H-19 

Apr. 

19 

104.5 

807.5 

Nov. 

17 

114.1 

C-682p-I-19 

Feb. 

19 

d 

78.4 

781. 

Apr. 

19 

77.5 

Nov. 

15 

88.1 

C-683b-H-19 

Mar. 

27 

d 

62.2 

785. 

a  Measurement  fron  Pomona  Valley  Protective  Association. 

b  Airline  not  reliable. 

c  Measurement  from  Division  of  Water  Resources. 

d  Measurement  fron  Chino  Basin  Protective  Association. 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District  except  as  noted. 


Well  Nunbor 

and 

R.P.  Elev. 


Date 
1937 


Dlst.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1937 


Dlst.R.P. 
to  water 
'"surface 
Feet 


C-701C-I-17 
512.5 


C-703-H-18 
774. 


Jan.  13 
Feb.  26 
Mar.  19 
Apr .  15 
May  19 
June  16 
July  28 
Aug.  11 
,.  Sep.  22 
"  Oct.  20 
Nov.  17 
Dec.  13 

Apr.  19 
Nov.  16 


G-703C-H-18   Apr.  19 


765. 

C-704-H-18 
704.0 

C-705-H-17 
541.8 


C-707-I-17 
455. 

G-708a-I-15 
373. 


C-712-J-16 

480.5 

C-713-I-16 

405. 

C-714-J-15 

467. 


Nov.  16 

Apr.  20 
Nov.  16 

Apr.  20 
Nov.  16 


G-705a-I-17   Apr.  20 
606.5       Nov.  16 


Apr.  26 
Nov.  29 

Apr.  20 
Oct.  8 
Oct.  31 
Nov.  29 

Apr.  20 
Nov.  29 

Apr.  20 
Nov.  29 

Apr.  26 
Nov.  22 


31.5 
27.1 
24.9 
21.6 
20.1 
22.9 
28.1 
27.8 
30.0 
29.6 
29.1 
28.2 

122.9 
128.2 

108.9 
107.3 

71.2 
68.6 

52.6 
54.8 

23.7 
32.2 

15.2 
18.0 

50.5 
75.0 
70.0 
65.5 

35.5 
33.3 

71.8 
70.6 

4.4 
2.7 


C-803g-I-12 

Jan. 

14 

a 

47.5 

183. 

Feb. 

25 

a 

41.6- -' 

Apr. 

8 

a 

34.7 

Hay 

20 

a 

32.0 

■'■•June 

2 

a 

32.4 

July 

5 

a 

35.0 

Aug . 

2 

a 

39.5 

Sep. 

6 

a 

42.8 

Oct. 

4 

a 

44.4 

Nov. 

1 

a 

45.0 

Dec. 

6 

a 

44.9 

Dec. 

27 

a 

43.5 

C-803r-I-12 

Jan. 

14 

a 

69.4 

211. 

Feb. 

25 

a 

55.1 

Mar. 

18 

a 

57.2 

Hay 

20 

a 

62.8 

July 

1 

a 

71.4 

Aug. 

12 

a 

75.0 

Sep. 

23 

a 

77.6 

Nov. 

4 

a 

76.5 

Dec. 

2 

a 

75.0 

Dec. 

23 

a 

70.5 

C-806-I-12 

Apr. 

21 

19.7 

195.0 

Nov. 

8 

20.5 

C-808-I-12 

Jan. 

14 

a 

97.4 

191. 

Feb. 

25 

a 

95.1 

Apr. 

8 

a 

90.2 

Apr. 

29 

a 

87.8 

May 

20 

a 

85.5 

July 

1 

a 

84.1 

Aug. 

12 

a 

85.4 

Sep. 

23 

a 

87.5 

Nov. 

4 

a 

89.3 

Dec. 

2 

a 

90.0 

Dec. 

23 

a 

90.1 

C-810-I-11 

Jan. 

14 

a 

143.5 

217.9 

Feb. 

25 

a 

142.5 

Apr. 

8 

a 

140.9 

,.'»'Pt.....<-^. 

May 

20 
10 

a 
a 

140.2 

June 

Obstruction 

a  Measurenent  fron  San  Gabriel  Valley  Protective  Association. 

Measurenents  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District  except  as  noted. 
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Well  Nunber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1937 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Well  Nunber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1937 


Dist.R.P. 
to  water 

surface 
Feet 


C-811a-I-ll 
150. 


Jan.  14 
Feb.  25 
Apr.  8 
May  20 
July  1 
Aug.  12 
Oct.  14 
Nov.  4 
Dec.  2 
Dec.  23 

1935 


1936 


1937 


80.9 
78.0 
74.0 

80.7 
83.1 
86.0 
87.0 
84.6 
81.0 
79.0 


C-812-I-11 

Jan.  14 

a 

63.8 

*143.4 

Apr.  9 

a 

60.4 

July  26 

a 

69.2 

Nov.  15 

a 

68.8 

Feb.  19 

a 

54.4 

Aug.  11 

a 

73.0 

Oct.  26 

a 

74.2 

Dec.   1 

a 

73.7 

-Har. 

31 

a 

62.4 

June 

1 

a 

64.8 

Sep. 

9 

a 

73.2 

Nov. 

17 

a 

69.6 

C-814-I-13 

Jan. 

14 

67.9 

178. 

Feb. 

4 

64.2 

Feb. 

25 

59.1 

Mar. 

18 

52.5 

Apr. 

8 

46.9 

Apr. 

29 

43.2 

May 

20 

41.9 

June 

10 

43.4 

July 

1 

47.0 

Aug. 

12 

52.2 

C-814-I-13 

Sep. 

23 

56.9 

cont. 

Oct. 

14 

58.1 

Dec. 

2 

57.3 

Dec. 

23 

56.4 

C-819Z-J-13 

Feb. 

4 

12.0 

** 

Feb. 

25 

4.4 

Apr. 

8 

5.2 

May 

20 

5.6 

July 

1 

5.9 

Aug. 

12 

7.2 

Sep. 

23 

8.4 

Nov. 

4 

9.4 

Dec. 

2 

10.2 

Dec. 

23 

10.5 

C-825s;-J-12 

Apr. 

19  t 

>       50.9 

137. 

Nov. 

9  t 

1   55.1 

C-827-J-12 

Jan. 

14 

62.0 

143.2 

Feb. 

25 

50.8 

Apr. 

8 

56.5 

May 

20 

52.6 

July 

1 

51.6 

Sep. 

23 

53.3 

Nov. 

4 

54.5 

Dec. 

2 

55.0 

Dec. 

23 

55.0 

C-828-J-12 

Jan. 

14 

56.9 

129. 

Feb. 

4 

56.5 

Mar. 

18 

55.5 

Apr. 

29 

54.0 

June 

10 

53.1 

Aug. 

12 

53.7 

Sep. 

23 

Filled 

C-829J-J-11 
127.7 


1936 


July  24  b   53.5 


*  Corrected  R.P.  elevation  fron  levels  by  L.A.B.  of  W.W.&  S. 

**  R.P.  elevation  138.5  to  and  including  July  1,  1937,  then  139.4. 

a  Measurement  frori  Los  Angeles  Bureau  of  Water  VJorks  &  Supply. 

b  Measurement  fron  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 

Measurements  fron  San  Cabriel  Valley  Protective  Association  except  as  noted. 


Well  Nunber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1937 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1937 


Dist.R.P. 
to  water 
55urface 
Feet 


C-829J-J. 

-11 

May 

2 

a 

51.4 

C -833a -J- 

-11 

Apr. 

29 

57.8 

cent. 

May 

22 

a 

51.1 

cont. 

June 

10 

57.6 

June 

5 

a 

50.8 

July 

22 

58.8 

July 

2 

a 

50.7 

Sep. 

2 

59.7 

Aug. 

14 

a 

51.3 

Oct. 

14 

60.4 

Sep, 

16 

a 

51.8 

Nov. 

4 

60.4 

Oct. 

9 

a 

52.2 

Dec. 

2 

59.9 

Nov. 

13 

a 

52.2 

Dec. 

23 

59.4 

Dec. 

12 

a 

51.7 

C-848-K-: 

L2 

Jan. 

13 

42.4 

C-829p-J- 

-11 

Jan. 

14 

58.7 

106.5 

Feb. 

3 

41.7 

129.4 

Feb. 

25 

57.5 

Mar. 

3 

40.4 

Apr. 

8 

55.4 

Apr. 

14 

38.3 

Ivlay 

20 

54.4 

May 

5 

39.0 

July 

1 

53.8 

June 

2 

39.2 

Aug. 

12 

54.4 

July 

7 

41.2 

Sep. 

23 

55.4 

Aug. 

4 

42.4 

Nov. 

4 

55.8 

Sep. 

1 

43.4 

Dec. 

2 

55.8 

Oct. 

6 

43.4 

Dec. 

23 

55.4 

• 

Nov. 
Dec. 

3 

1 

42.9 
41.9 

1935 

Dec. 

29 

40.4 

C-832-J-: 

11 

Jan. 

17 

b 

73.2 

C-850V-K 

-12 

Apr. 

19  a 

51.0 

* 

Apr. 

9 

b 

69.7 

120. 

Nov. 

1  a 

57.5 

June 

18 

b 

73.0 

Nov. 

9  a 

58.7 

Nov. 

15 

b 

76.5 

1936 

Feb.  19 
July  14 
Sep.  22 
Dec.  1 

1937 


b 
b 
b 
b 


73.4 
80.6 
84.2 
80.2 


C-833a-J-ll 

152.5 

*  R.P.  changed.  New  e 
a  Measurenent  from  Los 
b  Measurenent  fron  Los 
Measurenent s  fron  San 


Mar. 

31 

b 

70.2 

July 

1 

b 

74.3 

Sep. 

9 

b 

78.4 

Nov. 

17 

b 

76.0 

Jan. 

14 

61.1 

Mar . 

18 

59.3 

1938 


Jan.   7  a   49.9 


1937 


-852-K-13 

Jan.  14 

47,4 

98.5 

Feb.  25 

45,6 

Apr.  8 

44.1 

May  20 

48.5 

July  1 

51.8 

July  22 

55.0 

Sep.  2 

56.4 

Oct.  14 

54.9 

Nov.  4 

51.2 

Dec.  2 

49.2 

Dec.  23  "' 

'  47.4 

levation  152.4. 

Angeles  County  Flood  Control  District. 

Anreles  Bureau  of  V/ater  Works  &  Supply. 
Gabriel  Valley  Protective  Association  except  as  noted. 


42 


Well  Nunber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1937 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Well  Nunber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1937 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


C-853-K- 

13 

Jan. 

14 

54.4 

110. 

Feb. 

4 

53.9 

Har. 

18 

52.1 

w  '-  ■■  ■ 

Apr. 

29 

Do  •  ^ 

May 

20 

56.4 

July 

22 

60.1 

:    Sep. 

23 

60.9 

■■  »  ' '  - ,- 

Oct. 

14 

62.3 

Nov . 

4 

56.2 

^..  .-ii> 

Dec. 

2 

54.8 

Dec. 

23 

53.6 

C-853a-i: 

:-i3 

Jan. 

14 

74.6 

126.3 

Feb. 

25 

74.0 

Apr. 

8 

73.0 

June 

10 

73.4 

Aug. 

12 

75.2 

, 

Sep. 

23 

77.1 

■' , '..  f 

Oct. 

14 

76.7 

Nov. 

4 

76.7 

Dec. 

o 

75.6 

i> . '.'  '■■ 

Dec. 

23 

74.9 

C-853k-K-13 

Jan. 

14 

62.1 

130.8 

Feb. 

4 

61.7 

Har . 

18 

59.9 

Apr. 

29 

58.4 

June 

10 

58.8 

Auc. 

12 

60.3 

..:.'J* 

t". 

Sep. 

23 

60.8 

Nov. 

4 

60.3 

Dec. 

2 

59.7 

Dec. 

23 

59.2 

G-856-L- 

■13 

Apr. 

15 

a 

37.0 

85.5 

J\ine 

11 

a 

40.8 

Jiine 

25 

a 

42.4 

July 

27 

a 

44.8 

Aug. 

23 

a 

45.6 

Sep. 

20 

ab 

45.8 

Oct. 

21 

a 

44.5 

Nov. 

22 

a 

42.8 

C-858-L- 

■13 

Feb. 
Apr. 

23 

a 

26.8 

76. 

15 

a 

26.9 

June 

11 

a 

39.4 

G-858-L- 

•13 

June 

25     a 

40.2 

cont. 

July 

27     a 

46.1 

Aug. 

23     a 

45.4 

Sep. 

20     a 

45.7 

Oct. 

21     a 

39.1 

Nov. 

22     a 

34.5 

Dec. 

21     a 

30.5 

C-850a-L-12 

Jan. 

14 

33.2 

86.6 

Feb. 

4 

32.4 

liar . 

18 

•    30.0 

Apr. 

8 

30.2 

Apr. 

29 

35.1 

Hay 

20 

39.7 

July 

1 

47.0 

'• .  '*C 

Aug. 

12 

49.7 

Oct. 

14 

43.4 

Nov. 

4 

39.5 

Dec. 

2 

36.9 

Dec. 

23 

33.4 

G-861-L- 

-12 

Mar . 

].8 

25.6 

* 

Apr. 

8 

27.2 

,    AVT. 

29 

3G.0 

.  m 

tf     € 

May 

20 

44.8 

July 

1 

48.5 

Aur. 

12 

53.7 

Sep. 

2 

47.6 

■  Sep. 

23 

45.2 

Oct. 

14 

54.1 

Nov. 

4 

35.4 

Dec. 

2 

33.3 

Dec. 

23 

30.0 

G-872-K- 

-11 

Jan. 

14 

31.7 

95.4 

Feb. 

5 

31.2 

Mar. 

18 

29.4 

4  »    .'  : 

Apr. 

29 

34.2 

June 

10 

36.7 

July 

1 

43.2 

.,    -.      '•» 

,:■ 

Aug. 

12 

44.6 

Oct. 

14 

39.5 

Nov. 

4 

35.3 

Dec. 

2 

24 

33.5 

Deo. 

31.3 

*  R.P.  changed. New  elevation  85.3. 

a  Measurement  fron  Orange  County  Flood  Control  District. 

b  Pumping  150  feet  v;est. 

Measurements  fron  San  Gabriel  Valley  Protective  Association  except  as  noted. 


4S 


Di 

St. R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to 

water 

Well  Number 

to 

water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet  ,. 

R.P.  Elev. 

Date 

• 

Feet 

1937 

1937 

C-872a-K-ll 

Jan. 

5 

24.1 

C-885e-L 

-11 

Jan.  15 

9.0 

87. 

Feb. 

3 

23.5 

62. 

Mar.  19 

6.0 

Mar. 

3 

22.1 

Apr.  30 

11.9 

Uar. 

24 

21.2 

July  2 

24.  Dry 

Apr. 

14 

23,5 

Oct.  15 

21.4 

May 

5 

27.0 

.  ■& 

Nov.  5 

16.8 

June 

2 

26.8 

Dec.   3 

14.1 

July 

7 

33.7 

Dec.  24 

11.0 

Aug. 

4 

33.8 

Sep. 

1 

34.2 

C-886a-L 

-11 

Apr.  27 

b 

21.1 

Sep. 

15 

34.7 

71. 

Nov. 

3 

28.4 

1938 

Dec. 

1 

26.0 

Dec. 

15 

24.6 

Jan.  4 

b 

23.9 

C-877d-L-ll 

Jan. 

15 

15.9 

1937 

70. 

Feb. 

25 

14.2 

Mar. 

19 

13.7 

C-887-L- 

12 

Mar.  2 

b 

12.9 

Apr. 

9 

14.7 

64.4 

l!ar.  31 

b 

13.0 

Apr. 

30 

18.4 

Apr.  27 

b 

19.9 

May 

21 

22.3 

Hay  14 

b 

23.1 

July 

23 

29.0 

June  29 

b 

39.5 

Sep. 

3 

29.3 

Aug.   10 

b 

37.2 

Oct. 

15 

26.0 

Oct.  5 

b 

29.5 

Nov. 

5 

21.5 

Nov.  16 

b 

22.9 

Dec. 

3 

18.7 

Dec. 

24 

16.7 

1938 

C-877i-L-ll 

Mar, 

10 

a 

14.5 

Jan.  4 

b 

16.2 

70. 

June 

18 

a 

24.6 

Aug. 

19 

a 

30.3 

1937 

Dec. 

5 

a 

19.4 

G-891-L- 

13 

Feb.  23 

c 

18.4 

C-885C-L-11 

Jan. 

15 

10.6 

60, 

Apr.  14 

c 

20.0 

» 

Feb. 

26 

7.7 

May  27 

c 

30.8 

liar. 

19 

7.3 

June  25 

c 

42.4 

June 

11 

15.5 

July  27 

cd 

51.2 

July 

23 

23.5 

Au^.  23 

c 

48.0 

Sep. 

24 

23.4 

.  Sep.  20 

c 

44.5 

Oct. 

15 

21.8 

"~  Oct.  21 

c 

36.3 

Nov. 

5 

16.4 

Nov.  22 

c 

30.5 

Dec. 

3 

13.7 

Dec.  21 

c 

23.5 

Dec. 

24 

11.4 

*  R.P.  elevation  58  to  and  including  March  19,  1937,  then  58.6. 

a  Measurenent  from  Los  Anpeles  Bureau  of  VJater  V/orks  &  Supply. 

b  Measurenent  from  Los  Anpeles  County  Flood  Control  District. 

c  Measurenent  from  Grange  County  Flood  Control  District. 

d  Piimping  10  feet  east. 

Measurements  from  San  Gabriel  Valley  Protective  Association  except  as  noted. 


m 


Well  Nunber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


193? 


1937 


C-894-L-13 
61.7 


C-895-L-14 
57.2 

C-896-L-13 
46.9 


C-896e-IvI-13 
53.6 


C-897k-M-13 
45.2 


Jan. 

Mar. 

Apr. 

May 

July 

Aup;. 

Sept 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Dec. 

Apr. 
Nov. 

Jan. 

Feb. 

Apr. 

Apr. 

May 

July 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Dec. 

Feb. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Feb. 

Apr. 

May 

June 

July 


14 
18 

8 
20 

1 
12 
23 
14 

4 

2 
23 

23  a 
16  a 

14 
25 

8 
29 
20 

1 

2 
14 

4 

2 
23 


16 
14 
27 
25 
27 
23 
20 
19 
19 
21 

16 
14 
27 
25 
27 


b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 

b 

be 

b 

b 
b 


27.2 
22,9 
22.7 
31.6 
41.6 
48.7 
44.1 
41.5 
36.5 
33.4 
30.0 

45.0 
37.3 

18.7 
15.2 
13.7 
17.5 
25.2 
38.0 
42.0 
37.9 
31.4 
26.0 
21.5 

20.6 
19.4 
29.3 
37.1 
43.6 
44.5 
45.3 
41.0 
32.5 
26.8 

18.2 
30.0 
33.3 
49.8 
53.1 


C-897k-M- 

-13 

Aug. 

23  b 

49.4 

cont. 

Sep. 

20  b 

50.2 

/_ 

Oct, 

19  b 

48.4 

Nov, 

19  b 

28.2 

Dec. 

21  b 

27.5 

C-900-M-: 

L3 

Jan. 

14 

22.8 

45.2 

Feb. 

25 

19.7 

I 

Apr. 

8 

18.0 

June 

10 

29.5 

■  *  -  ■ 

Aug. 

12 

45.0 

''ft  i '  'i 

Sep. 

23 

45.3 

Oct. 

14 

38.8 

Nov. 

4 

33.5 

Dec. 

2 

29,8 

Dec. 

23 

24.0 

C-901g-M. 

-12 

Jan. 

6 

16.4 

51. 

Feb. 

3 

16.1 

Mar . 

3 

13.7 

Apr. 

7 

12^8 

May 

5 

17.8 

June 

16 

23.7 

-, 

July 

7 

40.9 

Aug. 

18 

50.7 

Sep. 

15 

51.8 

Oct. 

6 

36.6 

Oct. 

20 

28.2 

Nov. 

3 

23.5 

,^   /. 

B     € 

Dec. 

1 

19.0 

Dec. 

15 

16.7 

C-902a-L- 

-11 

Jan. 

15 

17.1 

56. 

Feb. 

26 

13.6 

Apr. 

9 

12.1 

May 

21 

16.2 

July 

2 

23.4 

July 

23 

28.7 

Sep. 

24 

29.7 

Nov. 

5 

21.8 

Dec. 

3 

20.0 

Dec, 

24 

16.8 

fron 
fron 


Flood  Control  District. 
d  Control  District, 


a  Measurement 
b  Measurement 
o  Motor  warm. 
Measurements  from  San  Gabriel  Valley  Protective  Association  except  as  noted. 


Los  Angeles  County 
Orange  County  Floo 


m 


Dl 

St. R.P 

Well  Nunber 

to 

water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

^««*.>T 

C-907f-M-ll 

Apr. 

27 

a 

16.2 

♦ 

Nov. 

16 

a 

20.8 

C-908b-H-12 

Jan. 

13 

b 

35.7 

45. 

Feb. 

24 

b 

34.6 

Apr. 

30 

b 

28.7 

June 

11 

b 

31.7 

July 

23 

b 

41.5 

Aug. 

13 

b 

47.3 

Sep. 

24 

b 

45.2 

Oct. 

15 

b 

38.9 

Nov. 

5 

b 

36.5 

Dec. 

3 

b 

38.7 

Dec. 

24 

b 

29.9 

C-909-N-13 

Feb. 

4 

13.2 

22.8 

Apr. 

14 

8.6 

May 

27 

15.7 

July 

30 

30.2 

Aug. 

24 

29.6 

Sep. 

13 

32.8 

Oct. 

12 

24.7 

Nov. 

12 

21.2 

C-910b-0-13 

Feb. 

4 

5.0 

8.1 

Apr. 

14 

1.9 

May 

27 

3.8 

July 

1 

5.4 

July 

30 

8.0 

Aug. 

24 

9.2 

Sep. 

13 

9.5 

Oct, 

12 

9.4 

Nov. 

12 

10.3 

Dec, 

10 

8.1 

C-910d-0-12 

Feb. 

4 

39,7 

36. 

Apr. 

14 

34.4 

June 

7 

34.9 

July 

1 

34.2 

July 

30 

37.4 

Aug. 

24 

38.9 

Sep. 

13 

40.5 

Oct. 

12 

43.2 

Nov. 

12 

55.6 

Dec. 

10 

46.6 

D 1st .R.P 

Vj'ell  Nunber 

tc 

>  vreiter 

and 

"^  surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

C-910J-0-12 

Feb. 

13 

14.2 

17.8 

Mar. 

6 

13.1 

Apr. 

17 

12.1 

June 

5 

13.7 

•;.' 

July 

10 

15.5 

'■  • ' 

Aug. 

7 

19.9 

■•; .  :)>■ 

Aug.. 

28 

18.7 

Oct. 

2 

19.0 

Dec. 

4 

18.3 

Dec. 

24 

16.1 

C-910n-0-12 

Feb. 

4 

8.0 

8.4 

Apr. 

14 

3.5 

June 

7 

9.4 

July 

1 

9.4 

July 

30 

9.7 

Aug. 

24 

11.2 

Sep. 

13 

11.2 

Oct. 

12 

11.8 

Nov. 

12 

12.7 

Dec. 

10 

11.2 

C-911-0-13 

Jan. 

14 

b 

8.8 

12.0 

Feb. 

25 

b 

5.9 

Apr. 

8 

b 

4.8 

June 

10 

b 

7.1 

July 

22 

b 

11.1  ' 

Sep. 

2 

b 

13.7 

Oct. 

14 

b 

13.1 

Dec. 

2 

b 

11.6 

Dec. 

23 

b 

9.2 

C-911b-N-13 

Feb. 

4 

13.1 

14. 

Apr. 

14 

5.7 

May 

27 

7.2 

July 

1 

9.5 

July 

30 

13.2 

Aug. 

24 

14,5 

Sep. 

13 

15,2 

Oct. 

12 

17.4 

Nov. 

12 

20.9 

Dec. 

10 

18.2 

B 

A 


*  R.P.  changed. New  elevation  53.0. 
a  Measurenent  fron  Los  Anreles  County 
b  Measurenent  from  San  Gabriel  Valley 
Measurenent s  from  Orange  County  Flood 


Flood  Control  District. 
Protective  Association. 
Control  District  except  as  noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Well  IJuRber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  ivater 
surface 
Feet 


1937 


1937 


C-911f-0- 

■12 

Feb. 

4 

a 

5.2 

8.0 

Mar. 

6 

a 

3.1 

Apr. 

14 

a 

1.0 

May- 

8 

a 

2.2 

June 

5 

a 

4.0 

July 

1 

a 

4.9 

Aug. 

7 

a 

9.5 

Sep. 

4 

a 

11.0 

*.-'. 

Oct. 

2 

a 

12.7 

Nov. 

6 

a 

11.7 

Dec. 

4 

a 

10.1 

Dec. 

30 

a 

5.9 

C-912b-0- 

-13 

Jan. 

14 

25.7 

33.2 

Mar. 

18 

21.5 

* » J.  ^ 

Apr. 

29 

21.0 

June 

10 

22.9 

July 

1 

25.4 

July 

22 

31.4 

Sep. 

2 

33.1 

Oct. 

14 

33.2 

'\   ■< 

Nov. 

4 

31.6 

^  ^'■ 

Dec. 

2 

28.2 

Sk 

4 

Dec. 

23 

25.0 

C-912C-0- 

-13 

Jan. 

14 

15.9 

21.4 

Feb. 

25 

12.9 

Apr. 

8 

11.3 

,  4^ 

May 

20 

15.2 

'U^' 

0 

Juno 

10 

15.8 

July 

22 

24.2 

:.  '^.f 

Sep. 

2 

25.4 

''  .'* 

Oct. 

14 

24.4 

<>   H 

Nov. 

4 

23.0 

Dec. 

2 

20.5 

Dec. 

23 

16.3 

C-912h-N. 

-13 

Feb. 

4 

a 

17.7 

25.4 

Apr. 

14 

a 

13.5 

May 

27 

a 

19.3 

July 

1 

a 

26.0 

Julv 

30 

a 

30.5 

C-912h-N. 

-13 

Auk. 

24 

a 

31.2 

cont . 

Sep. 

13 

a 

32.2 

Oct. 

12 

a 

28.2 

Nov. 

12 

a 

26.3 

Dec. 

10 

a 

22.9 

C-913C-N 

-11 

Mar. 

3 

b 

37.3 

38. 

June 

2 

b 

37.1 

Oct. 

1 

b 

37.0 

Nov. 

1 

b 

36.8 

Dec. 

7 

b 

37.0 

C-914b-N 

-12 

Feb. 

4 

a 

26.4 

36.9 

Apr. 

14 

a 

22.0 

.i, 

June 

7 

a 

25.5 

r' 

July 

1 

a 

25.8 

Nov. 

12 

a 

31.0 

Dec. 

10 

a 

30.0 

C-916-N- 

12 

Jan. 

15 

20.1 

29.9 

Feb. 

26 

17.6 

Apr. 

30 

13.0 

June 

11 

14.1 

Aug. 

13 

15.4 

Sep. 

3 

15.7 

Sep. 

24 

25.5 

Oct. 

15 

24.7 

,^ 

Nov. 

5 

23.4 

.; '  _■ 

Dec. 

3 

22.7 

■  '■  *  - 

Dec. 

24 

20.8 

C-926-M- 

11 

Jan. 

20 

75.8 

70.4 

Feb. 

17 

74.2 

Mar . 

31 

69.2 

May 

5 

77.9 

June 

16 

85.1 

'v 

Aug. 

4 

94.9 

Sep. 

15 

100.3 

Oct. 

20 

101.6 

Dec. 

1 

94.9 

Dec. 

15 

85.6 

a  Measurement 
b  Measurement 
Measurements 


fron  Orange  County  Flood  Control  District, 
from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District, 
from  San  Gabriel  Valley  Protective  Association  except  as  noted. 


4W 


Dist.R.P. 


Well  Number 

to  wate: 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

jFeet 

C-927C-N-14 

Feb. 

3 

a 

38.6 

48.3 

liar. 

30 

a 

34.5 

Apr. 

13 

a 

34.4 

May 

20 

a 

43.1 

June 

24 

a 

46.7 

Aug. 

9 

a 

53.4 

Oct. 

7 

a 

47.8 

Nov. 

8 

a 

46.5 

Dec. 

9 

a 

43.9 

C-929f-L-ll 

Jan. 

20 

49.4 

57. 

Feb. 

17 

45.8 

Apr. 

7 

41.1 

Hay 

5 

47.2 

June 

2 

49.5 

July 

7 

57.6 

Aug. 

18 

60.9 

Oct. 

6 

58.9 

Nov. 

3 

56.8 

Dec. 

1 

53.9 

Dec. 

15 

54.5 

Well  Ntmber 

and 

R.P.  Elev. 


C-940b-N-12 
24.0 


C-942a-K-14 
144. 


Date 

1937 

Jan.  15 
Mar.  19 
Apr.  30 
June  11 
Aug.  13 
Sep.  24 
Oct.  15 
Nov.  5 
Dec.  3 
Dec.  24 

Jan.  14 
Feb.  4 
Mar.  18 
Apr.  29 
June  10 
Aug.  12 
Sep.  23 
Nov .  4 
Dec.  2 
Dec.  23 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


16.5 
13.6 
10.0 
13.9 
24.8 
24.5 
21.6 
20.4 
19.9 
16.3 

78.4 
77.6 
75.6 
74.3 
76.9 
83.8 
85.6 
82.2 
80.8 
79.0 


1938 


Jan,  5 

1937 

G-938C-N-11 

Jan.  6 

26.1 

Feb.  3 

Apr.  7 

May   5 

June  2 

July  7 

Aug.  4 

Sep.  1 

Oct.  6 

Nov.  3 

Dec.  1 

Dec.  15 

50.1 


21.1 
19.9 
16.8 
18.9 
19.6 
23.2 
24.4 
25.5 
24.8 
24.0 
23.1 
22.7 


C-944-K-15 
335. 

C-950a-I.I-11- 
70.3 


Apr.  21  b  134.3 


C-950e-M-13 
49.2 


Jan. 
Feb. 
Apr. 
June 
Aug. 
Sep. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 

Feb. 

Apr. 

Hay 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 


14 

25 

8 

10 
23 

2 
14 

4 

2 
23 

16 
13 
27 
23  a 
20  a 
19 
19 
21 


a 
a 
a 


a 
a 
a 


55.5 
52.4 
50.9 
68.5 
81.6 
79.8 
76.0 
67.9 
63.1 
57.3 

20.7 
19.3 
31.2 
42.7 
50.3 
43.8 
34.0 
27.2 


a  Measurenent  fron  Orange  County  Flood  Control  District. 

b  Measurenent  fron  Division  of  Water  Resources. 

Measurenents  fron  San  Gabriel  Valley  Protective  Association  except  as  noted. 
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D 

ist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Nunber 

to  water 

V/ell  Nunber 

to  water 

and 

s 

urface 

and 

surface 

R.P,  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

R.P.  El 

ev. 

Date 
1937 

Feet 

C-950n-M-14 

Feb. 

2 

a 

50.2 

C-962C-I 

-11 

Feb. 

1 

116.5 

* 

Mar. 

5 

a 

47.4 

191.7 

Apr. 

1 

115.0 

Apr. 

3 

a 

45.2 

• 

June 

1 

117.0 

May 

20 

a 

59.5 

{...^.f. 

' 

Aug. 

1 

120.0 

July 

12 

a 

57.0 

Sep. 

30 

121 ,0 

Nov. 

8 

a 

60.6 

Deo. 

31 

119.0 

Dec. 

9 

a 

57.3 

C-963-I- 

11 

Feb. 

1 

154.2 

C-957-H-11 

Feb. 

1 

91.0 

228.4 

Apr. 

1 

150.2 

303.0 

May 

1 

92.0 

June 

1 

164.2 

July 

1 

93.0 

A\ig. 

1 

157.7 

Sep. 

1 

94.0 

Sep. 

30 

158.9 

Oct. 

31 

92.5 

Nov. 

30 

159.7 

Nov. 

30 

92.0 

i » -' 

Dec. 

31 

154.2 

Dec. 

31 

91.0 

C-965-I- 

•11 

Feb. 

1 

85.0 

C-958-I-11 

Feb. 

1 

154.0 

150.4 

Apr. 

1 

82.3 

223.1 

June 

1 

157.0 

June 

1 

85.0 

Sep. 

30 

158.0 

Aug. 

1 

88.8 

Dec. 

31 

157.0 

■■*»■', 

Sep. 
Nov. 

30 
30 

89.5 
85.8 

C-960-I-11 

Feb. 

1 

132.0 

Dec. 

31 

84.8 

192.9 

Apr. 

1 

132.0 

■  < 

June 

1 

133.0 

C-956-I- 

■11 

Feb. 

1 

81.0 

Aug. 

1 

134.0 

145.7 

Apr. 

1 

77.0     ■ 

Oct. 

31 

138.0 

June 

1 

83.0 

Nov. 

30 

136.0 

Aug. 

1 

91.0 

Dec. 

31 

134.0 

Oct. 
Nov. 

31 
30 

89.0 
83.0 

0-961-1-11 

Feb. 

1 

132.0 

Dec. 

31 

79.0 

197.1 

Apr. 

1 

131.0 

June 

1 

134.0 

1936 

'■'•  ■ 

Aug. 

1 

135.5 

.'.  «    '■  '-•' 

Oct. 

31 

140.0 

C-968-K- 

•15 

Nov. 

24 

a       54.9 

I.-'c 

Nov. 

30 

135.0 

350.9 

o.^^i 

Dec. 

31 

135.0 

1937 

G-962-I-11 

Feb. 

1 

132.0 

'   Apr. 

15 

a       55.6 

196.0 

June 

1 

133.0 

Aug. 

1 

137.0 

1938 

Sep. 

30 

138.5 

Oct. 

31 

137.0 

Jan. 

25 

b        53.7 

Nov. 

30 

135.0 

Dec. 

31 

134.0 

C-959a-E 

:-i6 

See  page 

55 

R.P.  elevation  64.2  to  and  including  February  2,  1937,  then  63.7. 
a  Measurement  fron  Orange  County  Flood  Control  District, 
b  Measurement  fron  Division  of  VJater  Resources. 
Measurements  from  California  V/ater  Service  Company  except  as  noted, 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


C-971-K-16 
308.3 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Date     Feet 

1937 
Apr.  22  ab  27.7 

1938 
Jan.  26  a   30.4 

1937 


C-974n-L-16 

Feb. 

1 

c 

167.1 

173.3 

Mar. 

17 

d 

162.4 

Apr. 

13 

d 

159.4 

Hay 

25 

d 

157.9 

June 

18 

d 

159.3 

July 

9 

159.9 

Aug. 

6 

164.5 

Sep. 

7 

164.6 

Oct. 

5 

168.5 

Nov. 

5 

165.6 

'"  ^  ^' 

Dec. 

5 

165.3 

C-974n-M-16 

Jan. 

25 

183.3 

197.8 

Feb. 

24 

180.4 

Mar. 

31 

175.3 

Apr. 

26 

171.2 

May 

21 

169.5 

June 

28 

170.3 

July 

29 

172.6 

Aug. 

16 

173.8 

Oct. 

1 

177.0 

Nov. 

1 

176.7 

Dec. 

2 

176.3 

Dec. 

16 

175.2 

Dec. 

30 

174.2 

C-975-L-16 

July 

9 

131.4 

155.6 

Sep. 

7 

132.2 

Oct. 

5 

132.5 

Nov. 

5 

132.8 

Dec. 

6 

132.6 

C-975k-L-15 

Feb. 

1 

107.7 

141.4 

Uar. 

17 

105.6 

Apr. 

13 

105.4 

Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1937 


1935 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


C-975k-L- 

-15 

June 

18 

121.9 

cont. 

Aur;. 

6 

125.8 

Oct. 

5 

126,0 

Dec. 

6 

122.8 

1938 

■ 

Jan. 

6 

119.7 

1937 

<..v>^.; 

C-975W-II- 

-15 

Feb. 

10 

127.0 

148.3 

liar. 

13 

126.1 

Apr. 

3 

125.8 

Hay 

1 

125.3 

June 

12 

125.7 

July 

3 

125.9 

Aug. 

6 

126.7 

Sep. 

4 

127.5 

Oct. 

2 

128.0 

Il'OV  . 

6 

128.1 

Dec. 

4 

128.0 

Dec. 

30 

126.9 

C-976C-M- 

-15 

Feb.  28 

e 

130. 

152.9 

Mar.  31 

e 

128. 

Hay  31 

e 

132, 

July  31 

e 

138, 

Oct.  31 

e 

140. 

.  Nov.  30 

e 

134. 

* 

Dec.  31 

e 

134. 

1936 


o,  'r^.i. 


Feb. 

29 

e 

131. 

liar. 

31 

e 

133. 

Hay 

31 

e 

139. 

July 

31 

e 

145. 

Oct. 

31 

e 

144. 

Nov. 

30 

Q 

144. 

Dec. 

31 

e 

141. 

a  Measurenent  from  Division  of  Water  Resources. 

b  Pumping  100  feet  east. 

c  Motor  warn. 

d  Down  10  minutes. 

e  i.Ieasurenent  from  owner. 

Measurements  from  Orange  County  Flood  Control  District  except  as  noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


C-976C-H-15 
cont.  . 


Date 


1937 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Feb.  28  a  137. 

Apr.  30  a  134, 

July  31  a  142. 

Sep.  30  a  144. 

Nov.  30  a  140. 

Dec.  31  a  137. 


G-977b-n-15 

Apr. 

13 

145.6 

167.9 

May 

25 

146.7 

Aug. 

6 

154.8 

.\     ri  ■-'  ■ 

Sep. 

7 

155.5 

<■  ,■:■  ■  r 

Dec. 

6 

154.3 

C-978-M-16 

Jan. 

27 

161.5 

174.5 

Mar. 

9 

155.3 

Apr. 

12 

149.8 

May 

10 

150.8 

June 

25 

157.4 

July 

8 

157.2 

Aug. 

5 

161.1 

Sep. 

21 

163.9 

1938 


Jan. 

4 

153.7 

1937 

C-978a-U:.16 

Feb. 

2 

136.2 

150.2 

Mar. 

5 

133.2 

Apr. 

3 

130.8 

Apr. 

17 

130.0 

♦ 

June 

5 

132.8 

July 

3 

137.2 

Aug. 

7 

140.6 

Oct. 

9 

140.8 

Nov. 

6 

138.5 

' 

Dec. 

3 

137.4 

»  ■ 

Dec. 

30 

132.6 

C-979C-M-15 

Feb. 

2 

115.8 

141. 

Mar. 

17 

114.0 

Apr. 

6 

112.8 

Apr. 

13 

112.8 

May 

25 

112.6 

June 

22 

113.7 

Julj' 

9 

115.4 

AuR. 

6 

115.9 

,  -•  *  »-. .  1  ''  .  :. 

Dist.R.P. 

Well  Nuiiber 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

1937 

C-979C-M- 

-15 

Sep. 

7 

117.0 

cont. 

Oct. 

7 

117.5 

Nov. 

5 

117.5 

Dec, 

7 

116.5 

C-980-L-: 

15 

Feb. 

16 

91.9 

113.3 

Apr. 

14 

88.0 

May 

27 

93.1 

f.     t 

June 

25 

100.2 

July 

27 

100.7 

Aug. 

23 

102.8 

Sep. 

20 

104.5 

''• '-  ■• ' 

Oct. 

19 

102.8 

Nov. 

19 

97.4 

Dec. 

21 

94.8 

C-982L-M 

-14 

Feb. 

2 

50.8 

91.1 

Mar. 

17 

49.6 

Apr. 

7 

48.7 

May 

4 

48,3 

June 

24 

53.3 

i''   .   '■'-  .' 

July 

12 

52.2 

Aug, 

9 

54.1 

Sep. 

10 

55.7 

Oct. 

8 

56.0 

Nov. 

8 

54.2 

'■-,<vx 

Dec. 

9 

52.4 

C-983-M-: 

14 

Feb. 

2 

52.8 

93.4 

Mar. 

17 

51.6 

Apr. 

7 

50.9 

June 

24 

52.6 

July 

12 

53.3 

Aug, 

9 

53.9 

Sep. 

10 

54.6 

Oct, 

8 

54.8 

Nov, 

8 

54.5 

Dec, 

9 

54.1 

G-983e-M 

-15 

Feb. 

1 

92.2 

108.5 

Mar . 

17 

89.4 

Apr. 

6 

88.1 

Apr. 
May 

1  '^ 

Rfi  1 

xo 
25 

94,8 

June 

22 

99,2 

July 

9 

97,9 

Dec. 

6 

95.7 

a  Measurement  fron  owner, 
Measurements  fron  Orange 


County  Flood  Control  District  except  as  noted. 
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Well  Niunber 

and 

R.P.  Elev. 


C-984b-N-14 
58.9 


C-985-N-14 
60.6 


C-986-N-14 
79.2 


C-986e-N-15 
111.7 


Date 

1937 

Tab.  4 
Mar.  4 
Apr.  8 
May  6 
June  15 
July  7 
Aug. 
Sep. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 


Dec.   29 


Feb.  2 
Mar.  30 
Apr.  13 
May  20 
June  24 
July  12 
Aug.  9 
Sep.  9 
Oct.  7 
Nov.  8 
Dec.   9 


Feb.  2 
Mar.  30 
Apr.  13 
May  20 
June  24 
July  12 
Aug.  9 
Sep.  9 
Oct.  7 
Nov.  8 
Dec.  9 


Apr. 
May 


12 
25 


June  25 


Sep. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 


10 
8 
5 
7 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


41.8 
39.8 
38.8 
40.5 
47.4 
50.2 
50.8 
51.7 
50.5 
48.7 
47.0 
42.8 

38.9 
36.3 
36.3 
40.5 
59.6 
45.1 
46.5 
47.6 
46.1 
43.6 
43.1 

52.5 
51.4 
51.5 
51.8 
53.1 
53.4 
53.5 
53.8 
53.5 
53.5 
53.9 

96.6 
97.8 
100.6 
104.6 
104.1 
103.6 
103.1 


1930 


Jan.  11 


1933 


1937 


Diat.R.P 

Well  Nunber 

to  v/ater 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

C-989J-0-14 

Feb.   3 

24.9 

37.6 

Mar.  30 

21.5 

Apr.  14 

21.8 

May  24 

27.6 

June  24 

32.7 

July  13 

37.4 

A\v;.  10 

35.5 

Sep.  9 

35.5 

Oct.  7 

32.1 

Nov.  8 

30.1 

Dec .  9 

28.9 

24.9 


C-991e-0- 

-13 

liar.  12 

18.1 

* 

Apr.  30 

15.0 

June  4 

18.6 

July  2 

21.7 

AUt^ .  5 

23,0 

Aug.  27 

22.8 

Oct.  1 

26.5 

„ 

Nov .  5 

22.5 

Dec.  2 

20.1 

Jan. 

7 

15.2 

Feb. 

4 

13.8 

liar . 

4 

11.5 

Apr. 

8 

10.4 

Hay 

6 

11.8 

June 

2 

13.3 

July 

7 

17.0 

Aug. 

19.6 

Sep. 

1 

20.5 

Oct. 

6 

20.2 

Nov. 

3 

22.9 

Dec. 

1 

19.5 

Dec. 

29 

14,1 

*  R.P.  changed.  Nev  elevation  18.2. 

Measurenents  from  Orange  County  Flood  Control  District. 
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Dist.R.P. 

D: 

ist.R.P. 

Well  Number 

to  water 
surface 

Well  Number 
and 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

R.P.  Elev. 

Da1 

;e 

Feet 

1937 

1937 

C-992b-P-14 

Apr. 

12 

12.9 

C-997c-(i- 

■14 

Sep. 

14 

29.9 

22.2 

Mny 

18 

15.1 

cont. 

Oct. 

11 

•  29.8 

June 

17 

17.2 

Nov. 

9 

29.7 

July 

19 

21.5 

Dec. 

13 

29.7 

Aug. 

12 

22.4 

Sep. 

14 

22.2 

C-997d-Q,- 

-14 

Apr. 

12 

50.2 

Oct. 

11 

21.0 

52.8 

May 

11 

49.4 

Nov. 

9 

20.5 

June 

17 

49.2 

Dec. 

13 

18.0 

July 
Aug. 

19 
13 

49.7 
50.4 

C-992e-P-13 

Feb. 

13 

10.4 

Sep. 

14 

51.2 

15.4 

Mar. 

6 

8.7 

Oct. 

11 

51.6 

Apr. 

10 

7.7 

Nov. 

9 

51.6 

May 

a 

9.0 

Dec. 

13 

51.3 

June 

5 

10.3 

July 

3 

13.3 

G-1056-M- 

-16 

Jan. 

27 

187.6 

Aug. 

7 

15.9 

194.1 

Mar. 

9 

171.1 

Sep. 

11 

15.5 

Apr. 

12 

160.3 

Oct. 

2 

15.9 

May 

24 

159.3 

Nov. 

6 

17.1 

Sep. 

21 

175.8 

Dec. 

4 

14.4 

Dec. 

31 

10.7 

1938 

C-993-P-14 

Apr. 

13 

18.3 

Jan, 

4 

174.4 

27.9 

May 

18 

20.2 

July 

20 

26.5 

1937 

Aug. 

13 

27.8 

Sep. 

13 

26.6 

C-1058-M- 

-17 

Jan. 

1 

a 

198.2 

Oct. 

12 

26 . 3 

203.8 

Mar. 

1 

a 

171.1 

Nov. 

9 

25.2 

Apr. 

1 

a 

168.0 

Dec. 

13 

23.3 

May 
June 

1 

1 

e 
a 

164.3 
175.3 

C-997-P-14 

Apr. 

12 

54.0 

July 

1 

a 

199.5 

57.1 

May 

18 

54.0 

Sep. 

24 

a 

219.6 

June 

17 

54.2 

Oct. 

29 

a 

203. 4 

July 

19 

55.4 

Nov. 

26 

a 

189.9 

Aug. 

12 

55.8 

Dec. 

23 

a 

187.8 

Sep. 

14 

56.4 

Oct. 

11 

56.4 

G-1059-M- 

-17 

Feb. 

4 

201.3 

Nov. 

19 

56.3 

207.7 

Mar. 

2 

185.7 

Dec. 

13 

55.7 

Apr. 
Apr. 

1 
29 

180. 1 
174.4 

C-997c-q-14 

Apr. 

12 

29.3 

June 

2 

176.6 

32.6 

May 

11 

29.3 

July 

7 

181.7 

Julj'' 

19 

29.1 

Aug. 
Sep. 

4 

1P5.0 

AU£». 

12 

,"9.6 

1 

187.9 

a  Measurement  fron  owner. 

Measurements  from  Orange  County  Flood  Control  District  except  as  noted. 


Dist.R.P. 

Dint .R.P. 

Well  Number 

to  ;vater 

V/ell  Nunber 

1 

to  viater 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

R.P.  Elev. 

Dot 

;e 

Feet 

1937 

1937 

C-1059-M-17 

Oct. 

6 

191.1 

C-1078d-M-17 

Apr. 

26 

119.2 

cont. 

Nov. 

3 

192.8 

cont . 

Apr. 

30 

118.1 

Dec. 

1 

192.4 

Aug. 

3 

169.0 

Dec. 

29 

191.4 

Sep. 
Oct. 

29 
5 

180.6 
181.6 

C-1065-II-16 

Jan. 

27 

188.9 

Nov. 

2 

184.6 

202.0 

Mar. 

2 

181.2 

Apr. 

12 

173.4 

C-1079a-M-17 

Jan. 

26 

189.5 

May 

3 

170.4 

248.3 

Mar . 

o 

140.9 

May 

21 

170.3 

Mar. 

12 

125.8 

June 

25 

171.6 

Apr. 

2 

107.0 

July 

8 

172.2 

Apr. 

30 

92.1 

Aug. 

5 

175.5 

May 

7 

95.7 

Sep. 

3 

177.9 

June 

7 

125.4 

Oct. 

5 

179.8 

July 

8 

143.9 

Nov. 

2 

180.7 

Sep. 

21 

165.3 

Dec. 

3 

180.2 

1938 

C-1068-M-17 

Mar, 

2 

12.1 

229.5 

Apr. 
May 

15 
13 

11.8 
18.7 

Jan. 

4 

176.8 

June 

29 

24.9 

1937 

July 

26 

25.6 

Aug. 

20 

■   26.8 

C-1082-L-18 

Feb. 

4 

74.7 

Sep. 

24 

26.9 

260.5 

Mar. 

1 

54.6 

Oct. 

21 

27.3 

Apr. 

1 

36.3 

Nov. 

19 

27.1 

May 

5 

25.3 

Dec. 

20 

27.5 

June 

2 

29.7 

*^ 

July 

7 

38.3 

C-1073-II-17 

Mar . 

2 

197.5  ■ 

Aug. 

4 

44.3 

212.4 

Apr. 

12 

187.0 

Sep. 

8 

52.2 

July 

29 

179.5 

Oct. 
Nov. 

6 
3 

58.2 
64.0 

1938 

Dec. 

1 

68.5 

Dec. 

29 

69.8 

Jan. 

4 

189.3 

C-1085-L-17 

Jan. 

26 

211.8 

1937 

245. 

Mar. 

1 

204.2 

Apr. 

2 

189.1 

C-1078d-M-17 

Jan. 

26 

204.5 

Hay 

7 

153.5 

238.4 

Mar. 

1 

166.3 

June 

15 

155.9 

Mar. 

5 

160.8 

, 

July 

8 

157.2 

Mar. 

12 
26 

157.0 
144.6 

i 

Aug. 

3 

153.4 
171.1 

Mar . 

Sep. 

3 

Apr. 

2 

136.2 

Nov. 

2 

184.2 

Apr. 

9 

131.9 

Dec. 

6 

187.5 

lleasurenents 

from  1 

Drang 

e  County  Flood 

Control  Districi 

* . 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to  vater 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

5kftte 

Feet 

R.P.  Ele-v 

• 

Date 

Feet 

1937 

1937 

C-1087-L-17 

Jan. 

27 

200.3 

C- 

-1105a- 

-N- 

•17 

July 

26 

227.9 

* 

Mar. 

1 

197.0 

cont. 

Aug. 

20 

230.2 

Apr. 

5 

189.0 

Sep. 

24 

234.0 

May- 

7 

180.4 

Oct. 

21 

234.7 

June 

15 

175.1 

Nov. 

22 

232.5 

June 

25 

174.8 

Dec. 

17 

231.1 

Aug. 

3 

176.0 

Sep. 

3 

179.1 

C- 

-1105b- 

■M- 

-17 

Feb. 

5 

257.4 

Oct. 

5 

183.0 

** 

Apr. 

15 

260.4 

Nov. 

2 

185.9 

May 

13 

255.4 

Dec. 

3 

187.3 

June 
July 

29 
■  26 

255.1 
254.6   ■ 

C-1089-L-16 

Jan. 

27 

211.5 

Aug. 

20 

259.1 

228.8 

Mar. 

9 

208.2 

Sep. 

24 

262.3 

Apr. 

12 

195.0 

Oct. 

21 

264.0 

May 

10 

188.9 

Nov. 

22 

253.4 

June 

25 

188.9 

Dec. 

17 

261.0 

July 

8 

190.1 

Aug. 

3 

191.9 

C- 

-1108b- 

-N- 

■17 

Feb. 

5 

254.4 

Sep. 

3 

194.9 

257.4 

Apr. 

15 

250.8 

Oct. 

5 

198.0 

May 

13 

247.2 

Nov. 

2 

199.9 

June 

1  29 

245.1 

Dec. 

3 

201.0 

July 
Aug. 

■  25 
20 

247.5 
249.6 

C-1095J-K-16 

Apr. 

21 

a   99.7 

Sep. 

24 

252.4 

381. 

Oct. 

21 

253.9 

1938 

Nov. 

19 

253.3 

Dec. 

17 

252.0 

Jan. 

26 

a  101.5 

c 

-1109g. 

-N- 

-18 

Apr. 

20 

313.5 

1937 

331.5 

May 

13 

309.9 

July 

'  2 

311.7 

C-1097-L-17 

Apr. 

15 

107.5 

July 

'  26 

316.1 

336.2 

Aug. 

19 

319.8 

1938 

Sep. 

27 

324.4 

Oct. 

22 

325.4 

Jan. 

25 

a  194.8 

Dec. 

20 

316.5 

1937 

G 

-11091- 

-N- 

-18 

July 

'  2 

64.2 

427. 

July 

'  26 

60.4 

C-1105a-N-17 

Feb. 

15 

243.6 

Avig. 

19 

63.4 

250.7 

Apr. 

15 

232.9 

Oct. 

22 

56.4 

May 

13 

229.7 

Dec. 

20 

67.4 

June 

29 

226.3 

*  R.P.  changed. New  elevation  214. 

**  Correction  to  Bulletin  39-E.  R.P.  elevation  273.5. 

a  Measurement  from  Division  of  Water  Resources. 

Measurements  from  Orange  County  Flood  Control  District  except  as  noted. 
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Dist.R,P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to  water 

Well  Number 

to  v/ater 

and 

t  T! 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

R.P.  Elev. 

Dal 

;e 

Feet 

1937 

1937 

C-1112-N-18 

Jan. 

1 

a 

289.2 

C-1122b- 

-N- 

■16 

June 

25 

142.0 

290.4 

Feb. 

1 

a 

285.2 

cont. 

July 

8 

142.0 

Mar. 

1 

a 

280.8 

Aug. 

5 

141.6 

Apr. 

1 

a 

277.0 

Sep. 

3 

142.1 

May 

1 

a 

274.5 

Oct. 

5 

142.3 

June 

1 

a 

268.7 

Nov. 

2 

144.0 

Oct. 

29 

a 

287.4 

Dec. 

3 

144.0 

Nov. 

26 

a 

279.3 

Dec. 

23 

a 

278.2 

C-1123b- 
145. 

-N- 

■16 

Jan. 
Feb. 

2 
2 

130.9 
129.8 

C-1113-N-17 

Apr. 

19 

235.0 

Mar. 

6 

126.3 

251.7 

Mny 

13 

233.1  • 

Apr. 

3 

123.2 

June 

21 

253.4 

l^.+'^. 

May 

1 

121.2 

Aug. 

4 

252.0 

-' 

Hay 

29 

120.9 

Oct. 

21 

251.2 

July 

10 

135.1 

Nov. 

19 

241.8 

h        ■  •" 

Aug. 

10 

126.7 

Dec. 

17 

240.0 

Sep. 

Oct. 

4 

2 

126.9 
128.0 

G-1120-N-16 

Mar. 

10 

136.8 

Nov. 

6 

127.6 

151.2 

Apr. 

15 

134.0 

Dec. 

4 

127.8 

May 

13 

132.7 

Dec. 

24 

126.2 

June 

29 

132.9 

July 

26 

133.6 

C-1126b- 

-U- 

-15 

Feb. 

10 

159.1 

Aug. 

20 

134.9 

175.8 

Mar. 

6 

156.3 

Sep. 

24 

136.4 

Apr. 

3 

153.9 

Oct. 

21 

136.6 

May 

1 

151.8 

Nov. 

19 

136.0 

June 

5 

152.4 

Dec. 

20 

135.2 

July 

Aug. 

3 
6 

155.3 
158.1 

C-1121b-M-17 

Feb. 

19 

164.6 

Sep. 

7 

158.2 

179. 

Apr. 

15 

156.8 

Oct. 

2 

158.7 

May 

13 

155.4 

Nov. 

6 

160.4 

June 

29 

160.0 

Dec. 

24 

154.2 

July 

26 

151.2 

Aug. 

20 

163.3 

C-1128a- 

-N- 

-16 

Feb, 

2 

130.6 

Sep. 

24 

166.7 

140.1 

Apr. 

12 

126.8 

Oct. 

21 

166.9 

May 

25 

127.0 

Nov. 

19 

163.2 

June 

25 

127.5 

Dec. 

20 

161.2 

July 

Aug. 

16 
10 

128.7 
129.6 

C-1122b-N-16 

Jan. 

27 

147.6 

Sep. 

10 

130.1 

163. 

Mar. 

9 

146.5 

Oct* 

7 

130.9 

Apr. 

12 

144.5 

Nov. 

5 

130.5 

May 

10 

142.3 

Dec. 

7 

131.2 

a  Measurenent  from  owner. 

Measurements  from  Orange  County  Flood  Control  District  except  as  noted. 
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Dist.R.P, 

Dist.R,P. 

Well  Number 

to  vfater 

Well  Number 

to  ivater 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

R.P.  Elev. 

Dat 

;e 

Feet 

1937 

1937 

C-1129m-N-16 

Jan.  14 

a 

125.0 

C-1150b-N-17 

Sep, 

24 

b  216.5 

136.1 

Feb.   4 

a 

124.2 

cont. 

Oct. 

29 

b  199.8 

Mar.  18 

a 

121.5 

Nov. 

25 

b  195.1 

Apr.  29 

a 

119.6 

Dec. 

23 

b  196.3 

July  1 

a 

122.9 

Sep.   2 

a 

126.5 

C-1152C-N-15 

Feb. 

2 

100.4 

Oct.  14 

a 

126,9 

112. 

Mar. 

5 

98.4 

Dec.   2 

a 

125.5 

Apr. 

12 

96.5 

Dec.  23 

a 

123.4 

May 
June 

1 
12 

97.8 
104.5 

C-1130a-N-15 

Feb.  2 

95.1 

July 

3 

105.8 

107.3 

Apr.  12 

91.5 

Aug. 

7 

105.7 

May  25 

92.7 

Sep. 

4 

105.9 

June  25 

94.4 

Oct. 

8 

106.2 

Aug.  12 

99.5 

Nov. 

5 

104.1 

Sep.  10 

98.5 

Dec. 

4 

107.0 

Oct.  8 

98.4 

Dec. 

24 

100.1 

Nov.   5 

98.0 

Dec.   7 

97.4 

C-1153b-0-15 

Jan. 

4 

82.1 

91.9 

Feb. 

1 

80.8 

C-1131-N-17 

Mar.  10 

149.1 

Mar. 

1 

78.8 

152.1 

Apr.  15 

140.0 

Ax>v. 

12 

75.6 

May  13 

138.2 

- 

May 

10 

77.4 

June  29 

146.7 

June 

7 

79.5 

July  26 

139.2 

July 

5 

83.2 

Aug.  20 

140.4 

Aug. 

2 

84.5 

Oct.  21 

142.9 

Sep. 

6 

85.0 

Not.  19 

142.2 

Oct. 

3 

85.0 

Dec.  20 

141.4 

Nov. 
Dec. 

1 

6 

82.4 
81.4 

C-1140e-N-16 

Apr.  12 

105.8 

Dec. 

20 

80.0 

119. 

May  24 

107.6 

July  16 

112.1 

G-1157a-N-15 

Feb. 

2 

72.1 

Aug.  10 

111.8 

84.9 

Mar, 

6 

70.1 

Oct.  7 

113.7 

Apr. 

10 

6R.8 

Nov.  5 

113.5 

May 

1 

59.7 

Dec.  7 

113.2 

June 
July 

5 
3 

72.8 
77.4 

C-1150b-N-17 

Jan.  1 

b 

203.2 

Aug. 

7 

78.6 

205.3 

Feb.  1 

b 

199.4 

Sep. 

4 

78. 5 

Mar.  1 

b 

195.9 

Oct. 

2 

78.2 

Apr.  1 

b 

192.5 

Nov . 

6 

73.2 

May   1 

b 

191.8 

Dec. 

4 

75.7 

June  1 

b 

188.0 

Dec, 

24 

73.3 

July  1 

b 

192.7 

a  Measurement  fron  San  Gabriel  Valley 
b  Measurement  fron  owner. 
Measurements  from  Orange  County  Flood 


Protective  Association. 

Control  District  except  as  noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1937 


Dist.R.P. 
to  vrater 
fsurface 
Feet 


V/oll  Number 
and 

R.P.   Elev. 


Date 
1937 


Di5.it. R.P. 
to  vrater 
surface 
Feet 


C-1150a-0-16 

Feb. 

2 

71.5 

88.1 

Apr. 

12 

58.2 

May 

27 

74.1 

June 

25 

78.9 

July 

19 

77.9 

Aug. 

12 

79.6 

Sep. 

10 

80.0 

Oct. 

8 

78.3 

Nov. 

5 

75.6 

Dec. 

9 

74.7 

C-1162-0-16 

Feb. 

2 

78.5 

96.8 

Apr. 

12 

75.3 

May 

27 

78.3 

June 

25 

79.8 

July 

19 

80.8 

Aug. 

12 

81.5 

Sep. 

10 

82.5 

Oct. 

8 

81.5 

Nov. 

5 

81.6 

■^ 

Dec. 

9 

80.4 

C-116B-0-15 

Feb. 

2 

61.7 

75.2 

Apr. 

12 

58.5 

May 

27 

63.1 

July 

19 

70.4 

Aug. 

12 

69.7 

Sep. 

10 

70.2 

Oct. 

8 

68.3 

Nov. 

5 

65.3 

Dec. 

9 

55, 5 

C-1171b-0-16 

Feb. 

4 

49.5 

69.8 

Apr. 

13 

46.0 

May 

20 

49.2 

June 

24 

52.1 

Aug. 

13 

58.0 

Sep. 

14 

56.7 

Oct. 

19 

54.5 

Nov. 

18 

52.7 

Dec. 

14 

51.8 

G-1180-P-17  Feb.  5 
38.2  Apr.  13 
May  20 
June  24 
July  22 
Au^.  17 
Sep.  17 
Oct.  14 
Nov.  IB 
Dec.  14 

C-1193a-0-17  Feb.  5 

*          Apr.  16 

May  13 

June  21 

July  23 

Aug.  19 

Sep.  27 

Oct.  22 

Nov.  22 

Dec.  20 


C-1195b- 
165. 


■0-18  Feb.  4 

Mar .  4 

Apr.  1 

Hay  12 

June  16 

Juir  7 

Aug.  4 
Sep.  1 
Oct.  6 
Nov.  3 
Dec.  1 
Dec.  22 


C-1197-0-17 


Feb.  5 
Apr.  16 
Hay  21 
June  24 
July  23 
Auf^.  19 
Sep.  27 
Oct.  22 
Nov.  22 
Dec.  20 


32.2 
25.0 
28.2 
35.6 
53.0 
41.7 
41.7 
37.7 
36.3 
34.5 

156.4 
150.2 
148.2 
150.0 
153.8 
154.3 
155.3 
155.0 
155.2 
152.4 

174.2 
170.2 
166.6 
163.0 
168.8 
170.7 
175.2 
177.1 
179.0 
177.6 
175.2 
170.5 

122.6 
118.3 
117.7 
118.0 
120.5 
120.9 
121.7 
121.6 
120.9 
119.8 


*  R.P.  elevation  171.8  to  and  including  May  13,  1937,  then  172.5. 

**  R.P.  changed.  New  elevation  151.6. 

Measurements  from  Orange  County  Flood  Control  District.  • 
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D 

ist.R.P. 

Dist.R.P 

Well  number 

to  water 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

R.P.  Ele'v 

« 

Date 
1937 

Feet 

C-1198-0-17 

June 

21 

134.6 

C-1208i-P- 

•18 

Jan.  4 

b 

115. 

148.2 

Auf?. 

4 

141.2 

118.7 

Feb.   9 

b 

100. 

Oct. 

21 

140.4 

Mar.  2 

b 

95.5 

Nov. 

19 

140.2 

Apr.  1 

b 

91.2 

Dec. 

17 

136.1 

May   1 
July  1 

b 
b 

87.1 
95.2 

C-1201-P-15 

Apr. 

13 

30.3 

Sep.  2 

b 

110.3 

45.8 

June 

11 

37.8 

Oct.  1 

b 

107.7 

Aug. 

13 

47.7 

Nov.  3 

b 

103.2 

Nov. 

9 

38.0 

Nov.  30 

b 

99.0 

Dec. 

13 

36.2 

1938 

C-1206b-P-17 

Feb. 

5 

78.0 

85. 

June 
July 
Nov. 
Dec. 

24 
22 
18 
14 

77.7 
92.9 
88.8 
78.9 

Jan.  3 
1937 

b 

93.1 

C-1210e-P- 

•18 

Jan.  4 

b 

17.5 

C-1207-0-18 

Feb. 

3 

a 

65.2+ 

51.1 

Feb.  1 

b 

14.1 

97.5 

Apr. 

13 

59.9 

Mar.  3 

b 

4.2 

. 

June 

10 

72.4 

June  1 

b 

7.4 

July 

6 

74.2 

July  30 

b 

17.0 

Aug. 

19 

76.8 

Oct.  1 

b 

12.1 

Sep. 

17 

79.8 

Nov.  30 

b 

10.5 

Oct. 

18 

76.7 

« 

Nov. 

18 

72.1 

1938 

• 

Dec. 

17 

65.3 

Jan.  3 

b 

10.0 

C-1208b-P-18 

Jan. 

5 

b 

81.7 

86.8 

Feb. 

Mar. 

9 
2 

b 
b 

70.5 
64.5 

1937 

Apr. 

2 

b 

61.3 

C-1211a-P- 

-18 

Feb.   3 

85.6 

May 

3 

b 

57.1 

105.9 

Apr.  13 

72.8 

June 

2 

b 

59.1 

June  10 

89.4 

July 

1 

b 

61.2 

July  6 

125.6 

Aug. 

3 

b 

98.1 

Aug.  19 

107.8 

Sep, 

2 

b 

81.8 

Sep.  17 

117.7 

Oct. 

1 

b 

80.4 

Oct.  18 

107.0 

Nov. 

2 

b 

75.1 

Nov.  18 

106.0 

Nov. 

30 

b 

70.5 

Dec.  17 

86.1 

1938 

Jan.  17 


7R.7 


a  Casing  wet. 

b  Measurements  from  The  Irvine  Company. 

Measurements  from  Orange  County  Flood  Control  District  except  as  noted. 
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Dist.R.r. 

Dist.R.P 

Well  Number 

to  water 

Well  riunber 

to  v;ater 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

C-1211C-P-18 

Jan. 

5 

137.6 

C-1213C-P-19 

Jan.  5 

275.4 

156.5 

Feb. 

8 

134.5 

300.9 

Mar.  1 

268.0 

Mar. 

1 

125.0 

Apr.  1 

265.0 

Apr. 

1 

120.4 

June  2 

251.2 

May 

1 

118.7 

Aug.  3 

282,6 

June 

2 

120.2 

Sep.  30 

280.4 

Sep. 

30 

152.6 

Nov.  2 

279.2 

Nov. 

2 

149.5 

Dec. 

1 

145.1 

1938 

1938 


Jan. 


274.1 


Jan.  4 

140.8 

1937 

C-1211k-P-18 

Jan.  2 

75.3 

77.7 

Feb.  1 

70.2 

Mar.  2 

53.0 

May   3 

45.1 

July  1 

59.5 

Aug.  2 

95.8 

Oct.  1 

75.8 

Nov.  1 

69.0 

Nov.  30 

63.6 

1938 

Jan.  3 

54.6 

1937 

C-1212-P-19 

Feb.   3 

a 

144.1 

224.0 

Apr.  13 

a 

145.1 

June  10 

a 

145.7 

July  6 

a 

145.8 

Aug.  19 

a 

147.8 

Sep.  17 

a 

148.0 

Oct.  18 

a 

148.3 

Nov.  18 

a 

148.0 

1937 


C-1216b-P-19  Feb. 
219.7 


Feb.  1 

190.2 

Mar.  2 

183.8 

Apr.  1 

181.3 

Hay   1 

179.8 

Aug.  31 

210.0 

Sep.  30 

203.0 

Nov.   2 

199.7 

Dec.   1 

194.8 

1938 

Jan.  4 

189.2 

1937 


C-1217a-Q,-19 

Feb  .■  3 

a 

245.9 

278. 

Apr.  14 

a 

243.2 

June  10 

a 

249.0 

July  6 

a 

258.9 

Aug.  19 

a 

258.4 

Sep.  17 

a 

260.2 

Oct.  18 

a 

251.1 

Nov.  18 

a 

251.3 

Dec-  17 

a 

250.7 

1938 


ran.  17  a  247.3 


a  Measurenent  fron  Orange  County  Flood  Control  District. 
Measurements  from  The  Irvine  Company  except  as  noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P, 
to  water 
surface 
Feet 


1937 


C-1217p-Q,-19  Jan 
294.7 


Jan.  2 

241.1 

Feb.  1 

239.8 

Har.  2 

238.1 

Apr.  1 

238.2 

May   4 

236.6 

June  1 

239.8 

Aug.  31 

247.3 

Sep.  30 

247.7 

Nov.  2 

245.2 

Dec.  1 

241.4 

1938 

Jan.  4 

240.0 

1937 


c- 

-12208-0,-18 

Feb. 

3 

a 

99.7 

155.2 

Apr. 

14 

a 

97.2 

Aug. 

19 

a 

102.4 

Oct. 

18 

a 

101.3 

Dec. 

17 

a 

100.5 

c- 

-1220p-Q,-19 

Jan. 

2 

151.4 

220.5 

Mar . 

2 

150.1 

May 

4 

148.2 

Sep. 

30 

154.5 

Nov. 

2 

153.1 

Dec. 

1 

150.0 

c. 

-1220t-q-19 

Jan. 

4 

140.8 

178.2 

Feb. 

1 

136.1 

Mar. 

1 

134.0 

Apr. 

1 

132,1 

May 

4 

131 .4 

June 

1 

133.4 

Dec. 

2 

167.4 

1938 

Jan. 

4 

148.2 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to  v;ater 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Dat 

;e 

Feet 

1937 

G-1222-Q-18 

Feb. 

3 

a 

70.8 

125. 

Apr. 

13 

a 

69.8 

June 

10 

a 

71.4 

July 

6 

a 

71.2 

Aug. 

19 

a 

72.1 

Sep. 

17 

a 

72.1 

Oct. 

10 

a 

72.1 

Nov. 

18 

a 

71.8 

Dec. 

17 

a 

72.0 

C-1222n-P-18 

Jan. 

4 

87.7 

99.4 

Feb. 

9 

75.1 

Mar. 

3 

70.5 

Apr. 

1 

66.8 

May 

4 

68.2 

July 

2 

149.1 

Sep. 

1 

145.7 

Sep. 

30 

145.5 

Nov. 

1 

128.8 

Dec. 

1 

112.2 

1938 

Jan. 

4 

83.0 

1937 

C-1224-Ci-18 

Feb. 

3 

a 

55.5 

96. 

Apr. 

13 

a 

53.5 

Sep. 

17 

a 

50.2 

Dec. 

17 

a 

57.6 

1938 

Jan. 

17 

a 

55.7 

1937 

C-1225-q-18 

Feb. 

3 

a 

12.5 

101.0 

Apr. 

13 

a 

6.2 

June 

10 

a 

7.8 

July 

6 

a 

8.5 

Aug. 

19 

a 

9.7 

Sep. 

17 

a 

10.1 

Oct. 

18 

a 

10.8 

Nov. 

18 

a 

11.3 

Dec. 

17 

a 

11.8 

a  Measurement  fron  Orange  County  Flood  Control  District, 
Measurements  fron  The  Irvine  Conpany  except  as  noted. 
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Dist.R.P 

Well  Nimber 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

0-1226-0,-17 

Feb.  3 

31.4 

50.5 

Apr.  12 

26.3 

June  10 

25.6 

July  6 

27.0 

Oct.  18 

30.8 

1938 

Jan.  17 

30.2 

1937 


C-1227C-P-18  Feb. 
69.7 


Feb. 

9 

a 

49.4 

Mar. 

3 

a 

44.8 

Apr. 

1 

a 

40.4 

May 

4 

a 

41.2 

June 

1 

a 

51.4 

Dec. 

2 

a 

88.8 

1938 


Jan .  3  a 


1937 


C-1227f-Q-17  Jan. 
45.0 


57.3 


Jan. 

5 

a 

43.3 

Feb. 

1 

a 

41.1 

Mar. 

3 

a 

35.1 

Apr. 

1 

a 

32.8 

May 

4 

D 

33.2 

June 

1 

a 

33.3 

July 

2 

a 

40.6 

Aug. 

2 

a 

48.8 

Sep. 

3 

a 

45.6 

Oct. 

2 

a 

44.2 

Nov. 

2 

a 

45.1 

Dec. 

2 

a 

43.1 

1938 

Jan. 

3 

n 

38.3 

a  Measurenent  from  The  Irvine  Company. 

Measurements  from  Orange  County  Flood  Control  District 


Dist.R.P. 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

G-1830-P-17 

Feb. 

5 

28.4 

54.2 

Apr. 

13 

23.9 

May 

20 

25.9 

June 

24 

27.2 

Aug. 

17 

34.  S 

Sep. 

17 

34.0 

Oct. 

14 

32.3 

Nov. 

18 

31.7 

Dec. 

14 

29.9 

C -1231b -H-13 

Feb. 

5 

33.9 

40.9 

Apr. 

13 

25.2 

Aug. 

17 

54.2 

Sep. 

17 

41.5 

Oct. 

14 

41.0 

Dec. 

14 

36.5 

C-1232-P-17 

Feb. 

5 

40.9 

75.2 

Apr. 

13 

34.9 

Hay 

20 

35.4 

June 

24 

36.9 

July 

22 

37.5 

AUP!. 

17 

39.5 

Sep. 

17 

39.0 

Oct. 

14 

39.9 

Nov. 

18 

58.9 

Dec. 

14 

40.6 

C-1237L-P-17 

Apr. 

13 

19.0 

35.2 

Aug. 

13 

31.5 

Oct. 

19 

27.8 

Nov. 

18 

26.0 

Dec. 

14 

25.5 

C-1243-a-16 

Feb. 

5 

21.3 

40.1 

Apr. 

13 

17.9 

Hay 

20 

18.4 

June 

24 

19.2 

July 

22 

20.8 

Aug. 

17 

20.8 

Sep. 

14 

20.5 

Oct. 

18 

20.6 

Nov. 

IB 

20.6 

Dec. 

14 

20.6 

ntrol  District  except  as 

1  noted. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

tc 

1  water 

VJell  N\ur»ber 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

P.P.  Elev. 

Date 

Feet 

1937 

1937 

--,H 

C-1249-Q-16 

Feb. 

5 

41.0 

C- 

.1256a-P 

-15 

Jan.  23 

a   18.5 

40.2 

Apr. 

13 

32.4 

cont. 

Apr.  9 

a   14.1 

July 

24 

51.3 

May  19 

a   15.4 

Aug. 

17 

48.3 

Aug.  14 

a   23.5 

Sep, 

14 

42.6 

Oct.  6 

a   21.1 

Oct. 

18 

41.6 

Dec.  15 

a   18.0 

Nov. 

18 

40.4 

Dec. 

14 

39.4 

C- 

-1257-Ci- 
13.0 

15 

Apr.  12 
May  18 

6.8 

9.4 

C-1255-P-15 

Apr. 

13 

15.7 

June  11 

10.8 

28.0 

May 

18 

18.9 

July  20 

15.7 

June 

11 

21.8 

Aup.  13 

17.0 

-T*  ^ 

July 

20 

27.5 

Sep.  13 

16.1 

•1,' 

Aug. 

13 

30.2 

Oct.  11 

15.7 

Sep. 

13 

29.2 

Nov.   9 

12.3 

Oct. 

11 

25.2 

Dec.  13 

10.5 

Nov. 

9 

22.3 

* 

Dec. 

13 

20.6 

C- 

-1261-Q- 
7.5 

•14 

Apr.  12 
May  IS 

4.3 
5.3 

,%ii4 

1934 

June  18 

5.8 

July  20 

6.7 

C-1256a-P-15 

Jan. 

25 

a 

12.7 

Aufc.  13 

6.8 

23.9 

May 

8 

a 

18.4 

Sep.  13 

5.5 

Auf,. 

15 

a 

23.1 

■     '.-^ 

Oct.  11 

5.0 

■*  • 

Oct. 

12 

a 

20.9 

Nov .   9 

5.5 

■T'  r  '"  "S 

Dec. 

14 

a 

14.0 

Dec.  13 

5.0 

1935 

G 

-1262-Q- 

-14 

Apr.  12 

3.0 

5.5 

May  18 

4.9 

Jan, 

9 

a 

12.2 

June  18 

7.2 

Mar . 

14 

a 

10.6 

July  20 

9.2 

June 

15 

a 

15.5 

Oct.  11 

7.3 

Aug. 

20 

0. 

22.9 

Nov.  9 

5,7 

Oct. 

11 

a 

19.4 

Dec.  13 

5.1 

Dec. 

16 

a 

15.4 

C 

-1263-Q- 

-14 

Feb.   4 

6.2 

.  •  Ji 

1936 

4.9 

Mar .  4 

2.4 

Apr .  1 

3.4 

Jan. 

18 

a 

15.8 

May   6 

4.8 

Mar. 

13 

a 

22.8 

June  15 

5.5 

Apr. 

17 

a 

22.0 

July  7 

6.0 

July 

16 

a 

28.9 

Auf.   4 

7.2 

^  , 

Nov. 

24 

a 

£1.4 

- 

Sep.   1 
Oct.  6 
Nov.  3 

7.6 
7.4 
6.8 

— ,i,-^„.«— 

Dec.  1 

6.1 

Deo.  29 

6.2 

a  Measurement  fron  W.  V/. 
Measurements  from  Orange 


Hoy. 

County  Flood  Control  District  except  as  noted. 
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Dist.R.P, 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to  water 

Well  Number 

to  v«ater 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elov. 

Date 
1937 

Teet 

R.P.  Elev, 

Date 
1937 

Feet 

C-1263a-Q-14 

Feb. 

4 

5.1 

C-1269-q-15 

Feb.   3 

8.1 

6.8 

Mar. 

11 

3.6 

9.7 

Apr.  12 

6.1 

Apr. 

8 

3.7 

May  18 

7.1 

May 

6 

5.2 

June  18 

7.2 

June 

16 

7.2 

July  20 

8,4 

July 

7 

8.4 

Aug.  13 

8.8 

July 

28 

11.0 

Sep.  13 

9.4 

Sep. 

1 

9.2 

Oct.  11 

9.5 

Oct. 

6 

8.0 

Nov.  9 

8.7 

Nov. 

3 

7.1 

Dec.  13 

8.7 

Dec. 

1 

5.6 

Dec, 

29 

4.6 

C-1264-(i-14 

Apr. 

12 

4.0 

3.8 

July 
Aug. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 

20 
13 
11 
9 
13 

9.2 
9.2 
7.4 
6.8 
5.5 

Measurements  from  Orange  County  Flood  Control  District, 
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G-lc-E-11,   VALLEY  WATER  COMPANY  NO.  2.   WAP  1. 
Log  available. 


Location  and  description — 250  feet  north  and  50  feet  cast  of  intersection 
of  Foothill  Blvd.  (Michigan  Ave.)  and  Hampton  Road,  La  Canada. 

Reference  point — ^I'unp  base  at  ground  level,  to  and  including  April  25,  19S2; 
then,  ^-inch  hole  in  new  pump  base,  1.55  feet  above  concrete  floor. 

Elevation  of  reference  point — 1170.8,  to  and  including  April  25,  1932; 
then,  1172.4;  from  levels  by  P.W.D. 

Use— Domestic  and  irrigation. 

Depth  of  well--500  feet. 

Diameter  of  casing — 20  inches. 

Other  numbers  used— P.W.D.  No.  3;  L.A.  Co.  F.C.D.  IIo.  4010D. 


Date 


192E 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Oct.  17 

166.5 

1923 

Nov.  10  a  165.5 

1925 

Apr.  28 

177.0 

1926 

Apr.  5 

174.0 

May  10 

163.0 

June  20 

166.5 

Sep.  10 

175.5 

Nov.  16 

178.5 

Nov.  30 

177.0 

Dec.  26 

178.0 

Date 


1927 


Dist.R.F. 
to  vrater 
surface 
Feet 


Jan.  11 

174. 

Feb.  30 

172. 

liar.  21 

154. 

June  22 

152. 

Sep.  24 

158. 

Nov .  4 

160. 

1928 

Jan.  15 

161. 

1931 

May  19  b  230.8 

Nov.  24  b  237.2 

Dec.  22  238.9 

1932 

Apr.  25  b  211.7 


Date 


1934 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Mar. 

26 

230, 

.0 

1936 

Apr. 

30 

208, 

.6 

June 

4 

213, 

,9 

Sep. 

29 

c 

229, 

.9 

Dec. 

21 

b 

232, 

.8 

1937 


Jan. 

20 

b 

229.4 

Mar. 

4 

b 

210.0 

Apr. 

16 

198.3 

Aug. 

18 

b 

192.6 

Sep. 

16 

b 

195.3 

Nov. 

4 

b 

197.7 

Nov. 

8 

b 

192.8 

Dec. 

15 

b 

187.5 

a  Dovra  10  minutes. 

b  Measurement  fron  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 

c  Pumping  nearby. 

Measurements  from  Pasadena  \iVater  Department  except  as  noted. 
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C-969a-K-16,   R.  E.  HODSON.  MAP  5. 


Location  JUid  description — 600  feet  north  of  Central  Ave.,  275  feet  east 

of  Pain  St.,  150  feet  northeast  of  Vfell  C-969-K-16.  East  of  La  Habra. 
Reference  point — Cut  in  cssinr;,  0.3  foot  above  ground  level. 
Elevation  of  reference  point — 386.9,  fron  levels  by  State  Div,  E.  and  I. 
Use — Iri'ifation. 
Depth  of  vrell— 392  feet. 
Diarieter  of  casing — 12  inches. 


Other  nunber 

s  used — State 

Div.  E.  and 

I.  No.  32a, 

Corona  Quad . ; 

;  Location 

No.  1776A. 

Di 

st.R.P. 

Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

to 

'  water 

to  water 

to  \vater 

su 

rface 

surface 

surface 

Date 

Feet 

Date 

Feet 

Date 

Feet 

1925 

1931 

1934 

Sep.  14 

a 

100.7 

Jan.  30 
Feb.  26 

106.9 
106.2 

Feb.  15 

110.0 

1927 

Mar.  30 
Sep.  30 

107.0 
111.5 

1935 

Oct.  21 

a 

104.0 

Oct.  20 

109.5 

Feb.  21 

109.2 

1928 


1932 


1937 


Dec.  13 

103.0 

Sop.   1 

112.1 

Feb.  17 

a 

113.4 

Sup.  24 

113.5 

Apr.  15 

109.9 

1930 

Oct.  18 

110.9 

Apr.  22 

a 

109.7 

Apr.  10 

110.7 

1953 

1938 

Oct.  13 

111.1 

Nov.  17 

110.4 

Feb.  13  a  109.0 

Jan.  26 

109.2 

Dec.  20 

108.0 

liar.  28 
July  29 
Sep.  19 

106.5 
111.0 
112.6 

a  lleasurenent  fron  Division  of  V/ater  Rosourcos. 

Measurenents  fron  Cranio  County  Flood  Control  District  except  as  noted. 


67 


SOUTH  COASTAL  BASIN  INVESTIGATION 

Records  of  Groiind  V/ater  Levels  at  VJolls 

in  District  "D" 
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Dist.R.P 

Well  Nunber 

to  water 

and 

surface 

R.P,  Elev. 

Date 
1938 

Feet 

D-703a-H-20 

Feb.  19 

a  265.4 

990. 

1937 


D-705-F-20 

Jan. 

27 

193.4 

1831.7 

Feb. 

24 

187.0 

Mar. 

10 

183.8 

May 

20 

145.7 

June 

2 

141.0 

June 

16 

128.7 

Dec. 

16 

154.4 

Dec. 

30 

155.1 

D-705g-F-20 

Feb. 

1 

195. 

1840. 

Mar. 

1 

196.3 

Apr. 

5 

187.1 

May- 

3 

172.8 

June 

7 

152.5 

July 

5 

144.8 

Aug. 

9 

151.0 

Sep. 

5 

155.8 

Oct. 

4 

153.9 

Nov. 

8 

171.5 

Dec. 

13 

172.1 

Dec. 

27 

170.5 

D-707-F-21 

Feb. 

12 

403.8 

1838.0 

Mar . 

10 

401.7 

Apr. 

14 

381.4 

Apr. 

29 

349.0 

May 

20 

338.4 

June 

2 

312.5 

June 

30 

304.0 

July 

28 

297.8 

Aug. 

25 

299.4 

Dec. 

16 

324.3 

D-708-F-21 

Jan. 

13 

302.3 

1492.5 

Feb. 

12 

294.4 

liar. 

10 

285.6 

Apr. 

14 

271.8 

May 

20 

264.4 

June 
July 

16 
14 

253.4 
254.4 

V/ell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


D-708-F-21 
cent. 


D-711b-F-20 
1692. 


Date 

1937 

Aug.  17 
Sep.  8 
Oct.  6 
Nov.  3 
Dec.  1 
Dec.  16 
Dec.  30 

Jan.  3 

Feb.  27 

!Iar.  31 

Apr.  17 

Hay  16 

June  13 

July  25 

Aug.  22 

1938 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


271.8 
277.3 
288.6 
294.7 
290.2 
281.5 
274.5 

357.4 
350.7 
342.2 
305.6 
226.7 
224.1 


b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 


Feb. 


1937 


235.8 
248.6 


5  b  292.5 


D-711d-F-20 

Jan. 

3 

b 

252.2 

1574.4 

Jlar. 

31 

b 

234.0 

Apr. 

17 

b 

196.9 

July 

25 

b 

126.8 

Dec. 

5 

b 

171.5 

D-713b-CJ-20 

Jan. 

17 

374.8 

1545. 

Feb. 

1 

373.7 

liar. 

7 

370.2 

Apr. 

4 

356.7 

May 

2 

365.5 

June 

7 

372.5 

July 

5-6 

354.4 

Aug. 

1 

350.6 

Sep. 

5 

325.5 

Oct. 

4 

308.4 

Nov. 

1 

298.5 

Dec. 

6 

289. 

a  Measurenent  fron  Chino  Basin  Protective  Association, 
b  Measurenent  fron  Ponona  Valley  Protective  Association. 
Measurenents  fron  owner  except  as  noted. 
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Dist.R.P 

Well  Nunber 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

D-716-G-21 

reb. 

8 

485.5 

1215. 

Apr. 

26 

464.9 

June 

7 

486.0 

Aug. 

2 

488.4 

Oct. 

25 

490.1 

Dec. 

27 

490.1 

D-718a-G-20 

Feb. 

1 

491.9 

1215. 

Apr. 

4 

490.3 

June 

7 

493.4 

Aug. 

9 

496.5 

Oct. 

4 

498.6 

Dec. 

6 

499.2 

1938 

Jan. 

3 

495.9 

1937 


D-721b-G-20 

Mar.  9 

a 

340.5 

1049.4 

Apr.  5 

a 

336.0 

May   6 

a 

335.7 

June  11 

a 

340.0 

July  19 

a 

344.0 

Nov.  18 

a 

345.0 

Dec.  17 

a 

344.0 

Dec.  30 

a 

343.5 

D-723-G-20 

Mar.  21 

b 

390.7 

1115.2 

1938 

D-724-G-21 
1173. 


Feb.   19     b      395.0 


Feb.   19     b     453.9 


1937 


D-725a-G-21 
1128.4 


Jan,  3 

Feb.  12 

Mar.  24 
Apr. 


29 


VJell  Nunber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1937 


Dist.R.P. 
to  v;&ter 
surface 
Feet 


D-725a-G-21 

June 

16 

400.0 

cont. 

Aug. 

17 

402.9 

Oct. 

6 

403.6 

Nov. 

17 

404.3 

Dec. 

30 

403.5 

D-726a-K-21 

Mar . 

23 

b 

344.2 

1057.0 

1938 

Feb. 

20 

b 

346.0 

1937 

D-727-n-21 

Jan. 

3 

372.4 

1093. 

Feb. 

12 

371.6 

Mar . 

10 

370.7 

Apr. 

14 

369.8 

June 

2 

371.2 

Aug. 

17 

374.4 

Oct. 

6 

376.3 

Nov. 

3 

377.2 

Dec. 

1 

376.5 

Dec. 

30 

376.0 

D-728-H-20 

Mar. 

21 

b 

319.3 

1032. 

1938 

Feb. 

19 

b 

323.6 

1937 

D-729-H-20 

Mar . 

21 

b 

272.9 

* 

1938 

Feb. 

19 

b 

279.5 

1937 


D-733-H-20 
940.6 


War.  27 
Dec.  30 


399.4 

399.0 

398.8 

399.9 

*  R.P.  changed. New  elevation  985.3. 

a  Measurement  fron  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 

b  Measurement  fron  Chino  Basin  Protective  Association. 

c  Measurement  fron  Division  of  VJater  Resources. 

Measurements  from  ovmer  except  as  noted. 


b 
c 


230.2 
235.5 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to  water 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

D-734b-H-20 

liar.  £6 

262.6 

D-743h-I-19 

Mar. 

27 

70.4 

972.9 

771. 

Dec. 

31 

b 

76.1 

D-735-H-21 

Mar.  26 

218.7 

D-743Z-I-19 

Jan. 

13 

c 

50.8 

922.0 

745. 

Feb. 

26 

c 

48.5 

!Iar. 

19 

c 

48.1 

19S6 

Apr. 
I!ay 

15 

19 

c. 
c 

48.1 
53.5 

D-735b-H-21 

Jan.      5 

a 

218.4 

July 

28 

c 

73.8 

9E5.1 

Apr.     5 

a 

217.0 

Aug. 

11 

c 

76.0 

July     5 

a 

219.4 

Sep. 

22 

c 

63.7 

Oct.     5 

a 

221.1 

Oct. 

20 

c 

Dec.      7 

a 

221.8 

Nov. 
Dec. 

15 
13 

c 

c 

61.0 
54.9 

1937 

D-745-I-20 

Har. 

27 

121.8 

Jan.   18 

a 

221.1 

818. 

• 

Uar.   23 

219.2 

Apr.  12 

a 

219.8 

D-748C-I-21 

Mar. 

25 

120.2 

July  12 

a 

221.5 

805.9 

Oct.   11 

a 

225.6 

Dec.   13 

a 

224.8 

D-750a-I-21 
743.5 

Dec. 

31 

b 

59.6 

1938 

D-751-I-20 

I.!nr. 

27 

72.1 

Feb.   20 

222.8 

765. 

Dec. 

31 

b 

73.0 

1937 

'-  ■« 

D-753a-I-20 
741. 

liar. 

27 

51.9 

D-726-H-21 

liar.   26 

252.1 

952.5 

D-753b-I-20 
695. 

I^ar. 

27 

21.6 

D-738-H-21 

liar.  25 

162.2 

861. 

Dec.   30 

b 

157.3 

D-754a-I-19 
727.8 

Mar. 

27 

29.8 

D-740-H-20 

Uar.   27 

142.4 

844. 

Dec.   30 

b 

148.2 

D-754C-I-20 
718.3 

Dec. 

31 

b 

30.1 

D-740a-H-20 

liar.  27 

183.5 

881. 

D-759b-I-20 
668.1 

Dec. 

31 

b 

9.7 

D-742-H-19 

Mar.   27 

120.6 

825.0 

a  Measurenent  fron  owner. 

b  Measurenent  fron  Division  of  Water  Resources. 

c  Measurenent  fron  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 

Measurenents  from  Chino  Basin  Protective  Association  except  as  noted. 
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Di 

St  .R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to 

water 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

D-761Q-I-21 

Mar. 

25 

26.2 

D-782-K-21 

Mar. 

29 

8.5 

580.4 

553.2 

Dec. 

31 

a   10.5 

D-762a-I-21 

Mar. 

25 

39.0 

D-783-K-21 

Mar . 

29 

23.2 

692.6 

Dec. 

31 

a 

46.6 

540.3 

Dec. 

31 

a   24.5 

D-753-J-21 

Mar. 

25 

19.4 

D-784-K-21 

Mar. 

29 

19.5 

653, 

Dec. 

31 

a 

26.6 

509.2 

D-764-J-21 

Mar . 

25 

4.3 

D-784d-K-21 

Mar. 

29 

0.8 

631.8 

Dec. 

31 

a 

9.4 

501.0 

D-766-J-20 

Mar. 

29 

10.1 

D-787C-K-21 

Mar. 

29 

21.1 

603.7 

505.3 

D-771a-J-20 

Mar. 

29 

12.4 

D-788-K-21 

Mar . 

29 

4.5 

601.2 

479.3 

D-771e-J-20 

Mar. 

29 

3.1 

D-801-K-21 

Mar. 

29 

17.0 

583.7 

554.2 

1938 

D-772-J-20 

Mar . 

29 

1.0 

570.6 

Dec. 

31 

a 

2.9 

Jan. 

3 

a   18.2 

D-773-J-21 

Mar . 

25 

0.7 

19: 

37 

587.0 

Dec. 

31 

a 

4.3 

D-802-K-21 

Mar . 

29 

26.4 

D-775-J-21 

Mar. 

25 

3.2 

545.3 

571.0 

1938 

D-775C-J-20 

Mar . 

29 

1.9 

Jan. 

3 

n   27.9 

555.5 

1937 

D-776e-J-21 

Mar. 

25 

0.9 

573.7 

Dec. 

31 

a 

5.8 

D-811a-K-22 
592.7 

Mar. 

29 

58.5 

D-780-K-20 

Mar. 

29 

14.2 

1938 

♦  ♦*e 

523.1 

Feb. 

25 

59.2 

D-780b-K-20 

Mar . 

29 

12.4 

• 

'.'"■. 

536.5 

1937 

D-781a-K-21 
507.6 

Mar. 
Dec. 

29 
31 

1.0 
3.2 

D-813-K-22 
546.8 

Mar. 

29 

5.7 

a 

1938 

Feb, 

26 

7.2 

a  Meafsuremenl 

;  fron  Div 

ision  of  Water 

Resources. 

Measurements 

from 

Chino  Basin  Protective  Association 

except 

as 

noted. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

v;ell  Nunber 

to  water 

,  V/ell  Number 

to  Tvater 

and 

surface 

Eind 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet    - 

R.P.  Elev. 

Date 
1938 

Feet 

D-902a-I-21 

Mar.   26 

85.8 

D-906d-J-21 

Jan.      3 

a         8.9 

751.5 

1938 
Jan.     4 

a       88.9 

cont. 

1937 

D-906ft-J-21 

liar.   29 

6.9 

1937 

573. 

1938 

D-904b-J-21 

Mar.  25 

24.7 

656.6 

1938 
Jan.     4 

a       31.9 

Jan.      3 
1937 

a       11.0 

Feb.   26 

28.3 

D--905i-J-21 
565.1 

Har.   29 

5.0 

1937 

1938 

D-905-J-21 

Mar.   25 

12.2 

Jan.     3 

a         5.8    _ 

631.4 

1938 

1977 

Feb.   26 

15.3 

D-907a-J-22 
506.6 

Far.   85 

4.0 

1937 

1938 

D-905a-J-21 

Mar.  25 

10.6 

Feb.   26 

7.1 

624. 

1938 

D-907b-J-22 

Jan.      3 

a         4.7 

578.5 

Feb.   26 

3.5 

Jan.      4 

a       16.0 

Feb.   26 

14.2 

1937 

1937 

D-909-J-22 
659.5 

liar.   25 

25.2 

D-906b-J-21 

Mar.  29 

2.4 

1938 

594.6 

1938 

Jan .     4 
Feb.   26 

a       31.0 
29.5 

Feb.   26 

3.4 

a..M 

1937 

1937 

D-SlO-I-22 

liar.   26 

72.7 

D-906d-J-21 

liar.  29 

4.4 

725.3 

502.7 

a  Measurenent  from  Division  of  Water  Resources. 

lieasurenents  from  Chino  Basin  Protective  iissociation  except  as  noted. 
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Dist.R.P 

Well  Nuriber 

to  vrater 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1936 

Feet 

D-913b-I-22 

Dec.   3* 

132.0 

801.8 

1937 

Mar.  25 

130.6 

■'  " 

1938 

Jan.  4 

a  131.7 

'. 'v  '.  J. 

1937 

D-914-I-22 

Mar.  25 

111.8 

779.6 

D-915-I-22 

Mar.  25 

68.0 

718.3 

D-918b-J-22 

Mar.  25 

8.1 

612.1 

1938 

■■■*,  - 

Jan,  3 

a   13.0 

Feb.  26 

11.4 

1937 

D-918d-J-22 

Mar.  24 

25.0 

599.8 

1938 

Feb.  22 

25.0 

1937 

D-919a-J-22 

Har,  24 

2.2 

577.2 

1938 

Feb.  22 

2.6 

1937 

D-919C-J-22 

Mar.  24 

39.1 

627.9 

Dist.R.P 

V;ell  Number 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1938 

Feet 

D-919C-J-22 

Feb.  22 

40.3 

cont. 

1937 

D-920-J-22 

Mar.  24 

27.7 

654.7 

1938 

'"  ,»'^' 

Feb.  22 
1937 

29.8 

D-921a-J-22 

Mar.  24 

25.8 

553.4 

1938 

Jan.  3 

a   29 . 7 

Feb.  22 

27.7 

1937 

D-922-I-22 

Mar.  25 

76.8 

726.5 

1938 

Jan.   4 

a   77.4 

Feb.  26 

77.5 

1937 

D-922C-I-22 

Mar.  25 

51.7 

712.4 

1938 

'  « 

Jan.  4 

a   53.7 

Feb.  26 

62.3 

1937 

D-92R-I-23 

Mar.  24 

54.2 

703.0 

1938 

■* 

Feb.  26 

54.5 

*  Correction  to  Bulletin  39-E. 

a  Measurement  fron  Division  of  V/ater  Resources. 

Measurements  from  Chino  Basin  Protective  Association  except  ns   noted. 
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Dist.R.P 

Well  Nunber 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

D-928a-J-fi3 

Mar.  24 

39.2 

681.3 

1938 

Jan.  3 

42.0 

Feb.  22 

40.0 

1937 

D-929-J-23 

Mar.  24 

42.1 

646.6 

1938 

Jan.  3 

a   44.0 

Feb.  22 

43.2 

1937 

D-929a-J-23 

Mar.  24 

41.0 

650.8 

1938 

Jan.  3 

a   42.2 

Feb.  22 

41.8 

D-934-I-23 

Feb.  26 

50.3 

715.2 

1937 

D-935-I-23 

Mar.  24 

109.6 

785.3 

1938 

•  '■•■-■  ■ 

Jan.   4 

a  110.7 

1937 

D-936a-I-23 

Mar.  24 

135.8 

845.4 

1938 

Feb.  21 

137.9 

D-939b-I-23 

Feb.  21 

81.9 

717.6 

V/ell  Number 

and 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Dist.R.P 

to  water 

surface 

Feet 

D-940b-J-23 
701.5 

Mar.  24 
1938 

63.0 

Jan. 
Feb. 

3 
21 

a   63.7 
63.4 

D-957-I-24 
734.5 

Feb. 

22 

16.7 

D-968-J-25 

Feb. 

22 

10.8 

D-959-J-25 
759.1 

Feb. 

22 

25.5 

1937 


D-975C-I-25 

Feb.  13 

b 

49.6 

817.6 

Apr.  15 

b 

47.3 

.1 .  ' 

July  17 

b 

47.0 

1938 


Feb.  14  b   48.3 


1937 


-975cl-I-25 

Feb.  13 

b 

14.0 

770.7 

Apr.  16 

b 

14.2 

July  17 

b 

14.4 

Sep.  14 

b 

15.0 

Dec.  14 

b 

13.8 

D-976-J-25 
747.4 


D-976a-J-25 
760.8 


1938 


Feb.  22 


1937 

Feb.  13 
Mar.  14 
Apr.  15 
May  16 


b 
b 
b 

b 


11.6 


4.4 
4.0 
3.8 
4.0 


*  R.P.  chun/^ed.  New  elevation  719.4. 

a  MeasureTient  from  Division  of  Water  Resources. 

b  Measurenent  from  Riverside  Cenent  Company. 

Measurements  from  Chino  Basin  Protective  Association  except  as  noted. 
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Well  Number 

and 

R.P,  Elev. 


Date 


Dist.R.P, 
to  water 
surface 
Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


1937 


1937 


D-976a-J-25 

July  17 

5.4 

cont. 

Oct.  16 

6.3 

Nov.  15 

5.0 

D-983C-I-26 

Mar.  14 

59.2 

851.0 

Apr.  16 

57.9 

May  16 

57.2 

*  ■■ 

Sep.  14 

57.4 

Oct.  16 

57.8 

K.. «  „  I. 


D-lOOlb-a-21  July  1  a  247. 
cont. 


1938 


Aug.  1 

a 

238. 

Sep.  1 

a 

254. 

Oct.  5 

a 

252. 

Nov .  5 

a 

255. 

Dec.   2 

a 

252. 

Dec.  13 

a 

234. 

1930 

Jan.  3 

a 

222. 

Jan.  18 


58.3 


1937 


1937 


D-984-I-26 

Feb. 

13 

100.8 

930.9 

D-985C-I-26 

Mar. 

14 

72.4 

895.9 

June 

14 

70.1 

Aug. 

14 

72.5 

Oct. 

16 

74.2 

1938 


Jan.  18 


1937 


73.3 


■' .  O^t 


D-986-I-26 

Feb. 

13 

63.6 

876.5 

Mar. 

14 

61.4 

Apr. 

16 

58.9 

May 

16 

58.8 

June 

14 

59.6 

Sep. 

14 

63.4 

Oct. 

16 

64.4 

Nov. 

15 

64.8 

Dec. 

14 

64.5 

D-lOOlb-G-21 

Mar. 

1 

a 

229. 

1420.3 

Apr. 

1 

a 

206. 

May 

1 

a 

207. 

June 

15 

a 

241. 

D- 

-1001^-G- 

•21 

Apr. 

1 

a 

167.5 

1360.6 

May 

1 

a 

155.0 

June 

15 

a 

177.0 

July 

1 

a 

184.5 

Auf?. 

1 

a 

179. 

Sep. 

1 

a 

189. 

Oct. 

5 

a 

200. 

Nov. 

5 

e. 

214. 

Dec. 

2 

n 

185.5 

Dec. 

13 

a 

180. 

1958 

Jan. 

3 

a 

167. 

1937 

D. 

-lOOlh-G- 

-21 

Apr. 

24 

b 

224.7 

1250.9 

Dec. 

27 

b 

223.2 

D' 

-lOOli-G- 

-21 

Mar. 

1 

a 

209. 

1396.1 

Apr. 

1 

a 

194. 

May 

1 

a 

187. 

J.;ay 

12 

a 

190. 

Dec. 

2 

a 

232. 

Dec. 

13 

a 

213.5 

1938 

Jan. 

3 

a 

195. 

a  Measurement 
b  Measurement 
Measurements 


from  owner. 

fron  Division  of  Water  Resources, 
from  Riverside  Cement  Company  except  as  noted. 


Hit  i 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

V/ell  Number 

to  water. 

Well  Numb 

er 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

-■  R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

1937 

,..  1938 

D-1002-G-21 

Apr.  24 

a  235.3 

D- 

■1025-G- 

23 

Jan.  12 

a 

455.9 

1269.0 

Dec.  27 

a  225.1 

cont. 

Feb.  20 

457,3 

D-1005a-H-21 

Mar.  25 

188.8 

1937 

905.2 

D- 

-1029 -H- 

23 

Mar.  23 

224.5 

D-1007b-H-22 

Mar.  25 

145.5 

974.6 

870.8 

1938 

D-1008-H-22 

Mar.  25 

185.0 

Jan.   4 

a 

225.0 

914.1 

Feb.  20 

225.2 

D-1014-G-22 

Mar.  21 

410.5 

1937 

1203.6 

1938 

D- 

-1030-H- 
862.6 

•23 

Mar.  24 

168.3 

Feb.  20 

412.6 

1938 

1936 

Jan.  4 
Feb.  21 

a 

170.0 
159.0 

D-1015-H-22 

Jan.  26 

b  256.4 

1016.0 

1938 

1937 

D 

-1031-H- 

■23 

Mar.  23 

155.0 

Feb.  19 

272.2 

902.0 

1938 

1937 

Jan.  4 

a 

155.7 

D-1022-G-22 

Mar.  21 

313.6 

Feb.  20 

155.6 

1077.8 

1938 

1937 

Feb.  19 

316.3, 

D 

-1033-H- 
1049. 

-23 

!;ar.  23 

281.1 

1937 

1938 

D-1024-ar22 

Mar.  20 

500.8 

Jan.  4 

a 

281.7 

1331.3 

1938 
Feb.  20 

494.3 

Feb.  20 
1937 

281.8 

T  QHin 

D 

-1037-G- 

1  1  QA.    P. 

-23 

Mar.  23 

407.6 

l'3of 

X±  jft.  O 

1938 

D-1025-G-23 

Mar.  21 

453.9 

1330.1 

Jan.  12 
Feb.  20 

a 

404.5 

408.3 

a  Measurerient  fron  Division  of  Vi'ater  Resources. 

b  Correction  to  Bulletin  39-D. 

Measurenents  fron  Chino  Basin  Protective  Association  except  as  noted. 


fe 


Well  NiiTiber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1937 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1937 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


D-1043-H-24 

Mar.  23 

a 

123.4 

D-1050a-G-24  Feb.  24 

445.1 

882.9 

1938 

1246.1  Apr.  8 
May  12 
June  20 

444.4 
444.5 
444.5 

Jan.  4 

b 

123.9 

July  4 

444.5 

Feb.  20 

a 

124.0 

Aug.  31 
Sep.  6 

c 
c 

447.3 
447.2 

D-1043b-H-24 
937.0 


1937 

Mar.  23  a  169.2 

1938 

Jan.  4  b  169.5 
Feb.  20  a  169.5 

1937 


D-1044-H-24 

Mar. 

11 

187.5 

959.0 

Apr. 

2 

187.6 

May 

13 

187.5 

June 

20 

187.6 

July 

5 

187.9 

Avig. 

7 

187.7 

Sep, 

6 

188.2 

Oct. 

3 

188.4 

Nov. 

7 

188.2 

Dec. 

6 

188.0 

D-1050-G-24 

Feb. 

24 

371.8 

1165.7 

Apr. 

7 

372.4 

May 

12 

371.8 

June 

20 

371.8 

July 

4 

371.2 

Aug. 

11 

371.8 

Sep. 

6 

372  »  4 

Oct. 

3 

371.8 

Nov. 

7 

371.8 

Dec. 

6 

371.8 

1938 


Jan. 


449.3 


1937 


D- 

-1052-H-24 

Mar . 

11 

295.3 

1085.5 

Apr. 

2 

294.7 

Aug. 

7 

294.7 

Dec. 

6 

294.7 

D- 

-1053-H-24 

Feb. 

4 

dx 

238.5 

1025.5  (x) 

Mar. 

23 

Gcy 

237.1 

1024.8  (y) 

Apr. 

2 

dx 

237.9 

Dec. 

6 

dx 

237.9 

D. 

-1054c -H-24 
962,4 

Mar. 

24 

a 

172.3 

1938 

Jan. 

4 

b 

172.0 

1937 

D. 

-1055 -H-24 

Mar. 

11 

e 

187.4 

979.9 

Apr. 

2 

e 

187.4 

Hay 

13 

e 

187.3 

June 

20 

e 

187.5 

July 

5 

e 

187.7 

Aug. 

7 

e 

187.6 

Sep. 

6 

e 

188.1 

Oct. 

3 

e 

188.2 

Nov. 

7 

e 

188.0 

Dec. 

6 

e 

188.0 

a  Measurement 

b  Measurement 

c  Tape. 

d  Air  line. 

e  Measurement 

Measurements 


from  Chino  Basin  Protective  Association, 
fron  Division  of  Water  Resources. 


from  Lytle  Creek  VJater  Conservation  Association, 
from  Fontana  Union  Water  Company  except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Di8t,R.P. 

Vfell  Number 

to  water 

Well  Number 

to  vrater 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

D-1059-G-24 

Feb. 

24 

410.8 

D-IO08-II-25 

Feb.  27 

254.3 

1E10.5 

May 

12 

409,6 

1082.4 

Apr.  1 

251.8 

Sep, 

6 

410,2 

Hay   1 

254.6 

Dec. 

6 

410.8 

?. 

Hay  29 
June  30 

254.8 
255,1 

D-1061-G-25 

Feb. 

18 

572.7 

July  31 

255.0 

1397.2 

Hay 

16 

a  574.6 

».. 

Sep.  7 

255.3 

Aug. 

13 

575.4 

Oct.  1 

254.9 

Dec, 

16 

574.8 

Nov.  3 
Dfec.   2 

255.1 
254.4 

D-1052-G-25 

Feb. 

24 

435.8 

1248.8 

May 

12 

435.5 

D-1072-G-25 

Feb,  18 

c 

305.0 

June 

20 

435,0 

1406.7 

Mar.  17 

c 

305.4 

Sep. 

6 

435.5 

Har.  23 

ad 

294.1 

Dec. 

6 

436.0 

- 

Apr.  13 

c 

304.5 

Hay  20 

a 

291,5 

D-1062a-G-25 

Feb. 

24 

430.5 

I.'.  - 

June  16 

a 

290.6 

1236.4 

Hay 

12 

429,9 

July  16 

a 

300.0 

Dec. 

6 

429.9 

Aug.  13 
Sep.  14 

a 

a 

2S9.1 
293.4 

D-1064-H-25 

liar. 

11 

303.1 

'■' 

Oct.  15 

a 

291.0;  ^ 

1110.3 

Aug. 

7 

302.5 

f* 

Nov.  13 

a 

290,0 

Sep, 

6 

303.1 

(: 

Dec.  15 

a 

288.0 

Dec. 

6 

303.1 

n 

D-1072a-G-25 

Feb.  18 

285.6 

D-1064a-H-25 

Feb. 

4 

b   348.2 

1409.5 

Mar.  17 

284.2 

1156.9 

Apr, 

2 

348.2 

Apr.  13 

284.2 

Sep. 

5 

348.8 

Hay  20 

282.2 

Dec. 

6 

348.8 

June  16 
Aug.  13 

281.6 
287.4 

D-1064b-H-25 

Mar. 

11 

341.2 

Sep.  14 

283.4 

1142.5 

May 

12 

340.5 

Oct.  15 

282.2 

June 

20 

341.2 

Nov.  15 

282.8 

July 

4 

340.6 

Dec.  17 

277.0 

Dec. 

6 

340.6 

D-1075-G-25 

Feb.  24 

337.9 

D-1065-H-25 

May 

13 

247.  G 

1180.8 

May  12 

338.5 

* 

June 

20 

247.5 

July  4 

339.1 

July 

5 

247.8 

Sep.  6 

338.5 

Aug. 

7 

247.7 

Dec,  6 

339.1 

Sep. 

6 

248.2 

Oct. 

3 

248.1 

Nov. 

7 

2-^.1 

Dec. 

6 

248.2 

*  R.P.  changed.  New  elevation  1050.0. 

a  Tape. 

b  Correction  to  Bulletin  39-E. 

c  Air  gage, 

d  Measiirenent  from  Chino  Basin  Protective  Association, 

Measurements  from  ovmer  except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

„  Dist.R.P. 

Well  Number 

to  water 

Well  Numb 

ler 

to  water 

and 

surface 

and 

SI 

nrface 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

R.P.  Kiev. 

Date 

Feet 

1937 

1937 

D-1075a-G-25 

Feb. 

24 

388.4 

D-1088-H- 

•26 

Oct. 

1 

193.0 

1S28.4 

May 
June 

12 
20 

390.2 
389.0 

cont. 

Dec. 

2 

189.7 

July 

4 

389.6 

D-1091-H- 

•26 

Feb. 

13 

a 

28.9 

Oct. 

3 

389.0 

869.2 

Mar . 

14 

a 

24.1 

Dec. 

6 

389.6 

Apr. 
May 

15 
16 

a 
a 

19.2 
17.9 

D-1081-H-26 

Feb. 

13 

a 

258.1 

Sep. 

14 

a 

25.8 

1105.7 

Mar. 

14 

a 

258.2 

Oct. 

15 

a 

27.0 

Apr. 

16 

a 

258.0 

.   ,,;,:, 

Nov. 

15 

a 

27.5 

May 

16 

a 

258.0 

Dec. 

14 

a 

27.9 

June 

14 

a 

258.1 

July 

17 

a 

£58.3 

D-1095-a- 

•26 

Jan. 

30 

216.5 

Aug. 

14 

a 

258.4 

1180. 

Feb. 

27 

215.7 

Sep. 

14 

a 

258.4 

Apr. 

1 

215.5 

Oct. 

16 

a 

250.5 

'■>   ■■  .  ■ 

Oct. 

1 

221.8 

Nov, 

15 

a 

258.6 

Dec. 

14 

a 

258.5 

1938 

D-1084-G-26 

Mar . 

11 

b 

327.6 

Jan. 

3 

217.3 

1353.1 

Apr. 

7 

b 

327.5 

May 

12 

b 

327.5 

1937 

June 

20 

b 

328.1 

July 

4 

b 

328.6 

D-1105-r- 

-21 

Jan. 

13 

470.7 

Aug. 

8 

b 

329.0 

1584.4 

Feb. 

12 

462.6 

Sep. 

6 

b 

329.5 

Mar. 

10 

454.7 

Oct. 

10 

b 

329.5 

Apr. 

14 

442.9 

Nov. 

4 

b 

328.9 

May 

20 

438.8 

Dec. 

7 

b 

328.2 

July 

14 

430.7 

Aug. 

17 

427.9 

D-1085a-G-26 

Mar. 

11 

b 

325.5 

Sep. 

8 

432.1 

1346.5 

Apr. 

7 

b 

325.3 

Dec. 

1 

445.4 

May 

12 

b 

325.1 

Dec. 

30 

435.7 

June 

20 

b 

325.0 

July 

4 

b 

325.0 

1938 

Oct. 

7 

b 

325.0 

,  ,  ■■      ' 

Nov. 

18 

b 

325.0 

Jan. 

12 

432.5 

D-1088-H-26 

Jan. 

30 

190.1 

D-1105e-F-21 

Jan. 

12 

c 

413. 

1037.6 

Feb. 
Apr. 
May 
May 

27 

1 

1 

29 

190.0 
189.1 
188.3 
190.0 

1635. 

July 

31 

191.7 

a  Measurement  fron  Riverside  Cerient  Company. 

b  Measurement  fron  Lytle  Creek  VJater  Conservation  Association, 
c  Measurement  fron  Division  of  VJater  Resources. 
Measurements  fron  owner  except  as  noted. 
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Dlst.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Nunber 

to  water 

Well  Niiinber 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet   ' 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

D-1106-F-21 

Jan. 

13 

u 

290.2  '- 

D-1162a-E-25 

June 

16 

74.1 

1469.4 

Feb. 

12 

n 

279.6 

cont. 

July 

16 

82.5 

Mar, 

10 

a 

270.8 

kug. 

13 

83.7 

Apr. 

14 

a 

261.1 

Sep. 

14 

92.0 

May 

20 

a 

279.0 

Nov. 

16 

109.5 

June 

16 

a 

284.9 

Dec. 

15 

113.6 

July 

14 

a 

290.2 

Aug. 

17 

a 

293.9 

D-1164-E-25 

June 

20 

117.0 

Sep. 

8 

u 

298.9 

1805. 

Aug. 

11 

136.5 

Oct. 

20 

a 

307.5 

Nov. 

21 

152.2 

Nov. 

3 

a 

303.9 

Dec. 

1 

a 

297.0 

D-1165-F-25 

Mar. 

9 

387.4 

Dec. 

16 

a 

276.2 

1620. 

Apr. 

12 

387.8 

Dec. 

30 

a 

264.8 

May 
June 

14 
20 

388.1 
388.4 

1938 

July 

4 

388.4 

Aug. 

11 

388.2 

Jan. 

12 

a 

261.5 

Sep. 
Oct. 

6 

3 

380.1 
389.0 

D-1108-F-22 

Jan. 

12 

b 

365.0 

i  ' 

Nov. 

2 

379.8 

1694. 

Dec. 

5 

375.2 

D-1116a-r-22 

Mar. 

1 

a 

385. 

D-1156-F-25 

Jan. 

4 

a  328.4 

1900. 

1529. 

Hay 
Sep. 

8 
7 

a  320.4 
a  328.4 

D-1116b-F-22  Mar.   1  a  389.5 
1950. 


1938 


1937 


Jan.   2  a  323.8 


D-1151-E-25 
2242.2 


D-1152a-E-25 
2066.3 


Feb.  18 
Mar.  17 
May  19 
June  16 
July  15 
Aug.  13 
Sep.  14 
Nov.  15 
Dec.  15 

Feb.  18 

Mar.  17 

Apr.  13 

I  lay  19 


43.3 
38.9 
57.6 
64.3 
54.1 
68.7 
75.2 
83.0 
79.4 

51.4 
51.4 
48.8 
62.9 


1937 


D-1181- 

.F-26 

Feb.  18 

254.6 

1591, 

.1 

Mar.  17 

237.4 

^-  -  • 

Apr.  13 

208.3 

■■"•'' 

May  19 

145.8 

''..'.  '-■ 

June  16 

122.9 

July  19 

112.3 

AiiR.  13 

110.6 

Sep.  14 

113.1  • 

Oct.  15 

117.1 

Nov.  16 

125.0 

Dec.  15 

130.6 

a  Measurenent  fron  omier. 

b  Measurenent  from  Division  of  Water  Resources. 

Measurenents  from  Fontana  Union  V/ater  Company  except  as  noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1934 


i-  ; 


1935 


1936 


1937 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


-iiaic-F- 

-?,6 

May  16 

128.5 

1571.8 

June  15 

142.0 

July  16 

144.5 

Aug.  16 

148.0 

^■t 

Sep.  16 

155.8 

Oct.  15 

159.0 

Dec.  15 

81.0 

Feb. 

15 

97.0 

June 

15 

100.0 

Aug. 

17 

123.8 

Sep. 

18 

121.5 

Oct. 

18 

95.4 

Nov. 

15 

107.5 

Jan. 

16 

115.4 

Feb. 

18 

68.0 

Mar. 

17 

1.0 

Apr. 

16 

1.0 

May 

15 

104.3 

June 

15 

118.1 

July 

17 

127.9 

Aug. 

15 

134.5 

Sep* 

15 

139.9 

Oct. 

16 

150.7 

Nov . 

16 

70.6 

Mar. 

17 

87.0 

. 

July 

19 

75.3 

Aug. 

13 

77.2 

Oct. 

15 

81.2 

Nov. 

16 

88.9 

D-1182b-E-26 

Feb. 

18 

345.4 

1598.9 

Mar. 

17 

343.1 

Apr. 

13 

331.3 

Hay 

19 

331.8 

Juno 

16 

324.2 

Auf;. 

13 

309.7 

Dist.R.P 

Well  Nunber 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

D-1182b-E-26 

Sep. 

14 

308.5 

cont. 

Oct. 

15 

290.5 

Nov. 

15 

283.3 

Dec. 

15 

278.8 

D-1182C-E-26 

Feb. 

18 

304.1 

1550.5 

Mar. 

17 

299.8 

Apr. 

13 

292.8 

May 

19 

£83.4 

June 

16 

276.5 

July 

19 

254.6 

Aug. 

13 

257.7 

Sep. 

14 

250.1 

Oct. 

15 

243.7 

Nov. 

16 

239.1 

Dec. 

17 

234.5 

D-1184-E-26 

Feb. 

4 

a 

141.7 

1877.7 

Mar. 

9 

a 

131.8 

Apr. 

2 

a 

121.1 

May 

4 

a 

110.3 

June 

3 

a 

101.4 

Sep. 

28 

a 

97.3 

Oct. 

28 

a 

99.8 

Nov. 

30 

a 

102.9 

Dec. 

30 

a 

108.1 

D-1188a-F-26 

Feb. 

18 

212.7 

1455.2 

Mar. 

17 

205.7 

Apr. 

13 

196.2 

June 

16 

127.0 

July 

19 

121.7 

Aug. 

13 

121.8 

Sep. 

14 

122.1 

Oct. 

15 

121.7 

Nov. 

16 

121.8 

Dec. 

17 

121.8 

D-1188f-F-26 

Feb. 

15 

146. 

1440. 

Mar. 

15 

137. 

Apr. 

12 

115. 

May 

17 

90. 

June 

14 

75. 

July 

12 

1  c 

75. 
an    c; 

Aug. 

15 

67  .D 

*  Used  for  sinking  water. 

a  Measurement  fron  San  Bernardino  V7ater  Department. 

Measurements  fron  owner  except  as  noted. 
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SOUTH  COAST/JL  BASIN  INVESTIGATIOIT 

Records  of  Ground  Water  Levels  at  Vfeslls 

in  District  "E" 
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Dipt .R.P. 

DlPt.n.P. 

Well  Nunber 

to  water 

Well 

Nur.iber 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

R.P 

.  Elev. 

Date 

Feet 

1937 

1937 

E-l-E-27 

May 

29 

14.5  ..  - 

E- 

.5d- 

-F- 

•27 

Aug. 

4 

a 

263.1 

1891.5 

cont, 

Sep. 

6 

a 

248.7 

E-2-E-27 

Eeb. 

4 

191.1 

1938 

1621.6 

Mar. 

5 

159.6 

Apr. 

2 

154.1 

Jan. 

9 

a 

244.1 

May 

4 

145.7 

Feb. 

13 

a 

230.7 

June 

3 

146.8 

Mar. 

3 

ab 

July 

5 

149.1 

Aug. 

3 

151.4 

1937 

Aug. 

27 

153.2 

Sep. 

28 

155.1 

E 

-5e 

-F-27 

Feb. 

4 

188.1 

Oct. 

28 

156.7  ' 

1258 

9 

Mar. 

9 

187.5 

Nov. 

30 

158.0 

Apr. 

3 

185.8 

Dec. 

30 

158.8 

May 
llov. 

4 

30 

185.0 
190.4 

E-2a-E-27 

Feb. 

4 

215.8 

1529.8 

Mar. 

5 

214.2 

E 

-6b 

-F- 

-27 

Jan. 

30 

c 

192.7 

Apr. 

2 

206.9 

1206 

.2 

Feb. 

27 

c 

1R9.5 

Hay 

4 

187.8 

Apr. 

1 

c 

183.5 

June 

3 

174.5 

May 

1 

c 

174.5 

Dec. 

11 

189.5 

May 

29 

c 

178.1 

Dec. 

28 

186.5 

June 
July 

:'0 

31 

c 
c 

179.2 
181.1 

E-4a-F-27 

Feb. 

4 

228.4 

Sep. 

7 

c 

193.2 

1303.4 

liar. 

9 

228.3 

Oct. 

1 

c 

196.7 

Apr. 

2 

228.0 

Nov. 

3 

c 

217.5 

May 

4 

226.8 

Dec. 

2 

c 

180.5 

June 

3 

227.1 

July 

6 

227.8 

E 

-6r 

-F- 

-27 

Feb. 

5 

22B.4 

Aug. 

3 

228.8 

1248 

.2 

Mar. 

10 

223.0 

Aug. 

27 

229.3 

Apr. 

1 

218.3 

Sep. 

28 

229.5 

May 

5 

219.7 

Oct. 

28 

229.7 

June 

1 

220.3 

Nov . 

30 

229.9 

Auf^. 

3 

221.3 

Dec. 

30 

229.2 

Aur. 
Sep. 

27 
28 

221.9 
222.7 

E-5d-r-27 

Feb. 

a  265.4 

Oct. 

28 

216.3 

1290. 

Mar. 
Apr. 
Hay 

June 
July 

20 

a  260.5 
a  259.9 
a  261.0 
a  262.0 
a  278.0 

Nov. 
Dec. 

30 
30 

213.3 
210.0 

a  Measurenent  fron  Lytle  Creek  V/ater  Conservation  Association. 

b  Filled  by  flood. 

c  Measurenent  fron  ov;Tier. 

Measurenents  from  San  Bernardino  V.'ater  Departnent  except  as  noted. 
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Well  Niinber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


T/Jell  Nunber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


1937 


1937 


E-7-CJ-27 

Jan. 

30 

a 

101.5 

E- 

-22-G-27 

Feb. 

3 

43.2 

1162.0. 

Feb. 

27 

a 

108.7 

1081.6 

Mar . 

10 

42.5 

Apr. 

1 

a 

105.5 

Apr. 

12 

41.6 

May 

1 

a 

101.0 

May 
June 

5 

1 

43.6 
44.2 

1938 

July 

6 

46.4 

Aup. 

3 

46.7 

Jan. 

3 

a 

116.5 

♦   '  ' " 

Aug. 
Sep. 

27 
28 

47.1 
47.1 

1937 

*-     '  ' 

Oct. 

28 

46.1 

Dec. 

30 

42.7 

E-8a-a-27 

Mar. 

23 

b 

184.2 

1200. 

E- 

-23-G-27 

Feb. 

5 

38.7 

1938 

1069.3 

Apr. 

2 

36.9 

Hay 

5 

43.3 

Feb. 

21 

b 

180.5 

June 
July 

4 
7 

44.6 
46.8 

1937 

Aup;. 

4 

47.5 

Aug. 

30 

47.7 

E-lO-E-27 

Feb. 

4 

182.3 

'  .,  ■■  : 

Sep. 

29 

47.8 

1412.9 

liar . 
Apr. 

5 
2 

182.1 
182.2 

Nov. 

30 

40.7 

. 

Hay 

4 

181.3 

E- 

-24-E-28 

Feb. 

4 

13.1 

June 

3 

180.2 

1483.7 

Mar. 

5 

9.4 

July 

3 

178.9 

Apr. 

2 

8.2 

Auf. 

3 

177.2 

Hay 

4 

7.7 

Aug. 

28 

17S.8 

June 

3 

8.1 

Sep. 

28 

175.6 

. 

July 

6 

8.2 

Oct. 

28 

174.3 

Aug. 

3 

10.2 

Nov. 

30 

173.8 

Aug. 

27 

10.7 

Dec. 

30 

172.3 

Sep. 
Oct. 

28 
28 

11.6 
10.2 

E-15-G-27 

Feb. 

5 

73.7 

Nov. 

30 

11.0 

1199.9 

l^ar. 
Apr. 

10 
1 

71.3 
59.2 

Dec. 

30 

11.0 

Hay 

5 

76.1 

E 

-25e-F-28 

Feb. 

4 

179.2 

June 

1 

78.8 

1275. 

Har . 

5 

178.1 

'■*'<. 

July 

6 

85.0 

Apr. 

5 

174.9 

Aug. 

3 

85.1 

. 

Oct. 

28 

169.2 

Dec. 

30 

78.0 

E 

-26-r-27 
1171.3 

Dec. 

Doc. 

June 

1 

30 

3 

169.0 
158.1 

99.8 

a  Measurement  fron  owner. 

b  Measurement  fron  Ghino  Basin  Protective  Association. 

Measurements  fron  San  Bernardino  VJater  Department  except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Well  Number 

to  water 

Well  Nunber 

and 

surface 

and 

R.P.  Elev. 

Dnte 
1935 

Feet 

R.P.  Elev. 

E-29-G-2a 

Dec.  2 

a  +34.1^  . 

E-29b-(}-27 

1028. 

cont. 

1936 

^Jan .  2 
■■Feb.  7 
Mar.  2 
Mar.  30 
May  18 
June  9 
July  2 
July  27 
Sep.  19 
Oct.  7 
Oct.  17 
Nov.  2 
Dec.   2 


a 
a 
a 
a 
a 
ab 


+38.7 
+38.1 
+46.2 
+38.1 
+24.8 
+24.8 
ac  +25.4 
ac  +22.5 
a  +23.7 
ad  +24.8 
ae  +26.6 
a  +32 . 9 
a  +32.3 


E-31-G-28 
1092.9 


Date 


1937 


Sep 


29 

Oct.  29 
IT6V.  29 
Dec.    31 


Feb .  4 
Mar.  10 
Apr.  3 
May 
June 
July 
Aug. 
Aug.  27 
Sep.  28 
Oct.  28 
Nov.  30 
Dec.    30 


Dist.R.P. 
to  vrater 
surface   " 
Feet 


19.3 
17.1 
14.9 
12.5 

41.0 
40.1 
39.6 
39.0 
38.9 
39.1 
39.2 
39.4 
39.4 
39.0 
38.5 
37.8 


E-29b-G-27 

* 


1937 

Jan.  2  a 
Jan.  30 
Mar.  4 
Mar.  31 
Apr.  2 
Apr.  30 
Jxine  4 
July  10 
Aug.  7 
Aug.  30 
Sep.  25 
Oct.  29 
Nov.  29 
Dec.   28 

Jan.  16 

Feb.  15 

Mar.  18 

Apr.  19 

Hay  5 

June  4 

July  7 

Aug.  6 

Aufy.  30 


E-31a-F-28 
1134.7 


+37.5 
+38.1 
+42.2 
+47.9 
+46.8 
+43.9 
+39.3 
+32.9 
+32.3 
+32.9 
+34.5 
+38.1 
+41.0 
+49.7 

15.9 
15.2 
13.8 
13.2 
16.8 
17.4 
20.1 
19.2 
19.1 


E-34-E-2B 
1405.5 


Feb. 
Mar. 
Apr. 
May 
Juno 
July 
Aug. 
Aug.  27 
Sep.  28 
Oct.  28 
Nov.  30 
Dec.  30 


Feb. 
Mar. 
Apr . 
May 
June 
July 
Aug. 
Aug.  27 
Sep.  28 
Oct.  28 
Nov.  30 
Dec.  30 


71.3 
70.7 
69.8 
69.1 
58.6 
68.6 
63.5 
68.7 
68.7 
68.3 
67.8 
67.0 

6.9 
5.1 
5.3 
6.0 
6.1 
5.5 
7.3 
8.0 
8.8 
9.7 
8.8 
7.8 


*  R.P.  elevation  1047.9  to  and  including  July  7,  1937,  then  1047.5. 
a  Correction  to  Bulletins  39-D  and  39-E. 


oiiii^\:'::iV!^ 


b  Dovm  1  hour. 

c  Down  12  hours. 

d  Wells  down  45  minutes. 

e  Wells  down  24  hours. 

Measurenents  from  San  Bernardino  Water  Department. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1937 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


E-34b-F-28 

Feb. 

4 

181.4 

1319.2 

Mar. 

5 

171.7 

Apr. 

5 

161.3 

May 

4 

158.3 

June 

3 

156.1 

Julj' 

3 

156.5 

Aug. 

3 

158.8 

Aug. 

27 

160.1 

Sep. 

28 

151.8 

Oct. 

28 

153.1 

Nov. 

30 

164.1 

Dec. 

30 

164.3 

E-35C-F-28 

Feb. 

4 

144.3 

1228. 

Apr. 

6 

140.4 

May 

4 

134,8 

June 

3 

133.0 

Aug. 

27 

134.9 

Sep. 

28 

135.8 

Oct. 

28 

136.0 

Dec, 

1 

135.7 

Dec. 

30 

134.3 

E-36-F-28 

Feb. 

4 

87.9 

1159.1 

Mar . 

9 

86.0 

Apr. 

3 

84.5 

May 

4 

83.1 

June 

4 

82.1 

July 

6 

83.6 

Aug, 

3  a   85.5 

-,  . 

Aug. 

27 

87.2 

Sep. 

28 

84.2 

Oct. 

27 

82.8 

Nov. 

30 

81.5 

Dec. 

29 

80.0 

E-37-F-28 

Jan. 

30 

57.2 

1129.4 

Uar . 

9 

54.8 

Apr. 

3 

50.3 

May 

4 

54.8 

June 

6 

53.5 

' 

July 

6 

57.1 

Aug. 

3 

58.0 

en      rz 

Aug. 

27 

58.3 

Sep. 

28 

56.8 

Oct. 

27 

55.3 

Dist.R.P 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Dat 

;e 

Feet 

1937 

E-37-F-28 

Nov. 

30 

52.4 

cont. 

Dec. 

29 

47.1 

E-38a-G-28 

Dec. 

2 

11.5 

1063.0 

Dec. 

29 

9.8 

E-42-CJ-28 

Jan. 

+4.6 

1055.4 

Feb. 

+13.9 

Mar. 

+18.5 

Apr. 

+24.3 

E-43-G-28 

Jan. 

30 

+33.5 

1053.1 

Mar . 

4 

+39.9 

Apr. 

7 

+46.2 

May 

1 

+42.7 

' 

June 

2 

+41.0 

July 

2 

+30.0 

Aug. 

2 

+28.9 

Aug. 

25 

+26.0 

Sep, 

27 

+30.5 

Oct. 

27 

+35.2 

Dec. 

2 

+34.6 

Dec. 

29 

+46.2 

E-44-F-28 

liar. 

5 

106.2 

1200.4 

Apr. 

6 

103.6 

May 

4 

100.5 

June 

3 

98.1 

July 

3 

97.7 

Aug. 

3 

95.2 

Aug. 

27 

95.7 

Sep. 

27 

95.5 

Oct. 

27 

95.1 

Dec, 

1 

93.1 

Dec. 

30 

92.7 

E-45e-F-29 

Feb. 

3 

111.6 

1212.5 

Mar . 

5 

107.3 

Apr. 

7 

100.9 

May 

3 

99.9 

June 

3 

98.3 

Aug. 

26 

103.7 

Sep. 

27 

101.8 

Oct. 
Dec. 

P7 

im  5 

Co  f 

1 

97.8 

Dec. 

29 

95.2 

a  Well  No.  3  pumping. 

Measurements  from  San  Bernardino  Water  Department. 


9k 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1937 


Dist.R.P, 
to  water 
surface 
Feet 


E-46-G-28 

Jan. 

30 

21.4 

1085.5 

Mar. 

5 

19.6 

Apr. 

3 

17.8 

Hay 

4 

16.8 

June 

3 

16.0 

Aug. 

2 

16.0 

Aug. 

26 

16.0 

Sep. 

28 

15.7 

Oct. 

27 

15.4 

Nov. 

30 

14.9 

Dec* 

29 

14.3 

E-46e-F-89 

Jan. 

30 

16.3 

1111.6 

Mar. 

4 

14.3 

Apr. 

7 

11.0 

Hay 

1 

10.0 

June 

2 

8.0 

July 

2 

7.4 

Aug. 

2 

7.0 

Avig. 

26 

6.7 

Sep. 

27 

6.0 

Oct. 

27 

5.6 

Dec. 

2 

4.8 

Dec. 

29 

4.4 

E-49-F-29 

Mar. 

5 

159.8 

1268.2 

Apr. 

8 

153.5 

May 

3 

151.0 

June 

3 

149.7 

July 

2 

152.0 

Aug. 

3 

152.3 

Aug. 

26 

153.1 

Sep, 

27 

152.3 

Oct. 

27 

151.3 

Dec. 

1 

148.7 

Dec. 

29 

146.9 

E-49d-F-29 

Feb. 

3 

173.3 

1282.5 

Mar. 

5 

170.5 

Apr. 

7 

165.0 

May 

3 

161.0 

June 

3 

158.7 

July 

2 

158.2 

Aug. 

3 

159.0 

Aug. 

26 

159.2 

Sep. 

27 

159.2 

Measurements  from  San  Bernardino  VJater  Department, 


Dist.R.P. 

Well  Number 

to  vrater 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

^^iJiite 
1937 

Feet 

E-49d-F-29 

Oct. 

27 

158.7 

cont. 

Dec. 

2 

157.4 

Dec. 

29 

155.7 

E-50a-F-29 

Feb. 

3 

46.3 

1147.6 

Tinr. 

4 

40.9 

A-nr. 

7 

34.1 

May 

3 

33.4 

June 

3 

32.8 

July 

2 

38.7 

AUR. 

2 

39.0 

Sep. 

27 

36.5 

Oct. 

27 

35.8 

Dec. 

2 

33.1 

Dec. 

29 

30.8 

E-51d-G-29 

Feb. 

3 

42.0 

1145.1 

Mar. 

4 

35.5 

Apr. 

7 

27.0 

May 

1 

25.3 

June 

2 

25.1 

July 

2 

25.0 

Auf,. 

2 

26.6 

Aug. 

26 

27.7 

Sep. 

27 

27.3 

Oct. 

27 

27.5 

Dec. 

2 

26.6 

Dec. 

29 

25.4 

E-52g-G-29 

Jan. 

16 

53.7 

1141.6 

Feb. 

24 

24.9 

E-54-F-29 

Feb. 

3 

282.0 

1412.9 

Feb. 

24 

280.7 

Mar. 

5 

280.2 

Mar. 

30 

277.4 

Apr. 

8 

277.8 

"   '■  t" 

Hay 

3 

274.8 

■  .  -  % 

June 

3 

271.6 

J  9         « 

5 .  •-<►■ 

July 

2 

268.6 

,■>       -1^:  ,s    r 

Aug. 

3 

266.3 

Aug. 

26 

264.8 

Sep. 

27 

264.5 

Oct. 

27 

264.1 

Dec. 

2 

262.3 

Dec. 

29 

261.0 

92 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1937 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1937 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


E-55b-a-29 

Feb. 

3 

163.8 

1284.7 

Mar. 

4 

159.7 

Apr. 

8 

149.2 

Apr. 

30 

141.4 

May- 

3 

143.5 

June 

3 

138.5 

Sep. 

27 

140.1 

Oct. 

27 

139.2 

Dec, 

2 

136.0 

Dec. 

29 

135.5 

E-55i-G-29 

Apr. 

8 

64.9 

1207. 

May- 

6 

60.7 

June 

2 

59.7 

July 

2 

50.3 

Aiig. 

2 

62.9 

Aug. 

26 

64.7 

Sep. 

27 

56.7 

Oct. 

27 

68.0 

Dec. 

2 

69.0 

Dec. 

29 

69.0 

E-57-G-29 

Feb. 

3 

91.0 

1217.4 

Mar. 

4 

63.5 

Apr. 

8 

39.3 

May 

3 

41.4 

June 

3 

46.5 

Aw,- 

2 

59.1 

Aug. 

26 

62.1 

Sep. 

27 

65.1 

Oct. 

27 

67.7 

Dec. 

2 

59.9 

Dec. 

29 

70.4 

1936 


E-59-G- 

-29 

Feb. 

15 

a 

111. 

,1 

1239, 

,1 

Mar. 

16 

a 

105, 

.2 

Apr. 

19 

a 

99, 

.7 

May 

19 

a 

97, 

.8 

June 

20 

a 

98, 

.6 

July 

22 

a 

102, 

.2 

Sep. 

17 

a 

107, 

.4 

Oct. 

17 

a 

109, 

.9 

Dec. 

19 

a 

111, 

.1 

E-59-G-29 

Jan. 

16 

108.5 

cont. 

Feb. 

15 

111.1 

Mar. 

18 

89.4 

E-59a-G-30 

ADr. 

5 

98.0 

1264. 

May 

5 

90.7 

June 

3 

88.0 

July 

8 

88,2 

Aug. 

2 

89.9 

Aug. 

26 

91.6 

Sep. 

27 

93.5 

Oct. 

27 

95.6 

Dec. 

2 

97.0 

Dec. 

29 

97.7 

E-50-G-30 

Feb. 

3 

75.0 

1592.6 

Mar. 

4 

73,9 

Apr. 

8 

74.0 

May 

1 

73,7 

Jvme 

3 

73.2 

July 

3 

71.5 

Aug. 

2 

70.2 

Aug. 

25 

69.2 

Sep, 

27 

76.5 

Oct. 

27 

71.7 

Dec. 

2 

71,5 

Dec. 

29 

71,7 

E-62a-G-30 

Feb. 

3 

286.1 

1541.6 

Mar . 

4 

277.9 

Apr. 

8 

251.4 

May 

3 

241.1 

June 

3 

225.7 

July 

2 

215.3 

Aug. 

2 

208.7 

Aug. 

26 

206.1 

Sep. 

27 

205.7 

Oct. 

27 

207.0 

Dec. 

2 

209.9 

Dec. 

29 

212,1 

a  Measurement  from  V/ater  Conservation  Association, 

Measurements  from  San  Bernardino  Water  Department  except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to 

water  „' 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

B 

t.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet..n 

E-66-I-26 

Feb. 

3 

11.4 

E- 

-70-G-27 

Jan.  15 

c 

225. 

797.2 

Mar. 

5 

11.0 

1134. 

Mar.  15 

c 

205. 

Apr. 

8 

9.2 

June  15 

c 

210. 

May 

5 

10.0 

Aug.  15 

c 

205. 

June 

9 

9.7 

Oct.  15 

c 

200. 

July 

12 

10.3 

Dec.  15 

c 

200. 

Aug. 

13 

11.9 

Oct. 

17 

11.6  .: 

E- 

-74-1-27 

Mar.  14 

a 

70.  Dry 

Nov. 

11 

12.3 

883.0 

Apr.  15 

a 

68.4 

Dec. 

22 

11.1 

May  16 
June  14 

a 

a 

56.8 
65.2 

E-67e-I-26 

Feb. 

13 

a 

18.8 

July  17 

a 

69.  Mud 

835. 

Mar. 

14 

a 

14.6 

Nov.  15 

a 

68.5 

Apr, 

16 

a 

9.0 

Dec.  14 

a 

66.9 

May 

16 

ab 

7.6 

June 

14 

ab 

7.3 

E- 

-74i-I-27 

Feb.  3 

137.8 

July 

17 

a 

10.2 

952.9 

Mar.   5 

136.6 

Aug. 

14 

a 

12.4 

Apr.  8 

134.8 

Sep. 

14 

a 

14.4 

May   5 

133.0 

Oct. 

16 

a 

15.9 

June  9 

131.0 

Nov. 

15 

a 

16.6 

July  12 

129.5 

Dec. 

14 

a 

17.1 

Aug.  13 
Oct.  17 

129.2 
129.5 

E-67h-I-26 

Mar. 

5 

14.9 

Nov.  11 

129.3 

860. 

Apr. 
May 

8 
5 

6.1 
5.1 

Dec.  22 

127.2 

June 

9 

7.8 

E- 

-75-H-27 

Feb.  13 

a 

57.7 

July 

12 

13.4 

921.2 

Mar.  14 

a 

47.6 

Oct. 

17 

15.8 

Apr.  16 

a 

35.4 

Nov. 

11 

20.0 

May  16 

a 

29.5 

Dec. 

22 

20.4 

July  17 
Aug.  14 

a 
a 

30.4 
35.4 

E-68g-I-26 

Apr. 

8 

10.9 

Oct.  16 

a 

45.3 

830. 

Nov.  15 

a 

48.4 

E-69L-I-26 

Feb. 

3 

19.8  . 

E 

-77i-I-27 

Feb.  3 

113.3 

830.6 

Lar . 

5 

17.9 

945.1 

Apr.  8 

105.8 

Apr. 

8 

15.5 

May   5 

104.7 

, 

May 

5 

13.8 

June  9 

101.1 

June 

9 

12.0 

July  12 

99.3 

July 

12 

14.0 

Aug.  12 

99.5 

Aug. 

12 

12.5 

Oct.  17 

100.0 

Oct. 

17 

14.1 

Nov.  11 

102.2 

Nov. 

11 
22 

15.8 

Dec.  22 

100.9 

Dec. 

15.9 

a  Measurerient  fron  Riverside  Cement  Company. 

b  There  had  been  water  in  ditch  alongside. 

c  Measurement  from  owner. 

Measurements  from  Riverside  County  Water  Users  Association  except  as  noted, 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1937 


DiEt.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


V/ell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1937 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


E-78-G-27 

Jan. 

15 

a 

65. 

1094.5 

Mar. 

15 

a 

60. 

May 

15 

a 

140. 

July 

15 

a 

150. 

Sep. 

15 

a 

112. 

Nov. 

15 

a 

100. 

Dec. 

15 

a 

75. 

E-85-G-27 

Jan. 

7 

37.2 

1054.1 

Feb. 

5 

35.9 

Mar. 

6 

34.7 

Apr. 

2 

33.5 

May 

5 

38.0 

June 

4 

40.4 

July 

6 

45.0 

Auf'- 

4 

47.0 

Aug. 

30 

47.5 

Sep. 

28 

47.3 

Oct. 

28 

45.0 

Nov. 

30 

41.7 

Dec. 

30 

37.9 

E-90b-H-27 

Feb. 

13 

b 

15.6 

959.1 

liar . 

14 

b 

9.9 

Apr. 

16 

b 

8.0 

Hay 

15 

b 

7.4 

June 

14 

b 

7.5 

July 

17 

b 

9.4 

Sep. 

14 

b 

18.5 

Oct. 

16 

b 

22.0 

Nov. 

15 

b 

23.9 

Lee. 

14 

b 

24,6 

E-93-G-28 

Mar. 

21 

+15.7 

1007.9 

Juno 

4 

+32.3 

. 

July 

7 

+28.3 

Au^. 

4 

424.2 

Aug. 

30 

+24.2 

Sep, 

29 

+24.2 

Oct. 

29 

+22.5 

Dec. 

31 

+16.7 

E-94t-H-28 

Jvme 

4 

2.3 

994.3 

Jul^^ 

7 

6.7 

E-94t-n-28 

July  30 

12.8 

cont. 

Aug.  25 

15.0 

Sep.  24 

12.1 

Oct.  26 

11.7 

Nov.  29 

1.8 

Dec.  28 

Flowing 

E-95-H-27 

Feb.  13 

b 

107.3 

1014.9 

Mar.  14 

b 

106.0 

Apr.  16 

b 

103.3 

May  16 

b 

100.5 

July  17 

b 

95.5 

Sep.  14 

b 

98.0 

Nov.  15 

b 

100.8 

E-95a-H-27 

Feb.  13 

b 

65.7 

969.7 

Mar.  14 

b 

62.7 

Apr.  15 

b 

55.8 

May  15 

b 

50.3 

July  17 

b 

50.4 

Sep.  14 

b 

60.3 

Nov.  15 

b 

63.8 

E-97-G-28 

Feb.  2 

18.0 

1062.4 

Apr.   7 

9.0 

Apr.  31 

22.5 

June  2 

26.0 

July  2 

31.4 

Aug.  2 

37.0 

Aug.  25 

40.7 

Sep.  24 

37.0 

Oct.  25 

36.9 

Dec.   2 

31.7 

Dec.  28 

13.2 

E-lOl-G-28 

Apr.   7 

13.2 

1078.0 

Kay   1 

22.0 

Jvme  2 

22.8 

July  2 

29.1 

Aug.  2 

c 

1938 

Jan.  26 

20.4 

a  Measurement  fron  owner, 

b  Measurement  fron  Riverside  Cement  Company. 

c  Tape  hangs  at  32.4. 

Measurements  from  San  Bernardino  Water  Department  except  as  noted. 


It 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1937 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 

Feet 


E-lOle-G-28 

Apr. 

7 

11.4 

1085.2 

May 

1 

12.9 

June 

2 

17.0 

July 

2 

15.4 

Aug. 

2 

18.8 

Aug. 

25 

20.0 

Sep. 

27 

19.5 

Oct. 

26 

19.6 

Dec. 

2 

19.1 

Dec. 

28 

12.7 

E-1028-H-28 

Feb. 

9 

+0.8 

1070.0 

IJar. 

9 

+5.4 

Apr. 

8 

+12.1 

May 

5 

11.5 

June 

4 

11.3 

July 

7 

14.6 

Aug. 

4 

18.3 

Aug. 

30 

16.0 

Sep. 

29 

15.8 

Oct. 

29 

12.2 

Nov. 

29 

B.l 

Dec. 

31 

+3.7 

E-103g-H-28 

Feb. 

25 

a 

71.7 

1132.0 

Mar. 

30 

a 

68.3 

May 

1 

a 

70.6 

May 

29 

a 

75.1 

July 

16 

a 

80.6 

July 

31 

a 

81.5 

Sep. 

2 

a 

87.6 

Oct. 

2 

a 

82.3 

Nov. 

11 

a 

80.9 

Nov, 

30 

a 

78.6 

E-104-H-28 

Feb. 

26 

a 

218.3 

1310.5 

Mar . 

30 

a 

212.5 

May 

1 

a 

208.8 

May 

29 

a 

216.7 

June 

26 

a 

217.3 

July 

16 

a 

218.4 

July 

31 

a 

219.1 

Sep. 

2 

a 

220.2 

Oct. 

2 

a 

220.0 

Nov. 

11 

a 

222.3 

Nov. 

30 

a 

217.2 

Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


E-106C-H-29 
1164.2 


E-106f-H-P9 
1140.8 


E-107h-H-29 
1203.5 


E-107d-H-29 
1217.8 


Date 


1937 


Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Aug. 

Sep, 

Nov. 

Dec. 

liar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Nov. 

Nov. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr . 

May 

June 

July 

Aug. 

Aug. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Aug. 

Oct. 

Nov . 

Dec. 


9 

9 

9 

5 

4 

7 

4 

30 

29 

11 

11 

2 

1 

1 

26 

16 

4 

10 

29 

15 
9 
9 
9 
5 
4 
7 
4 

30 
2 

11 
1 

9 
9 
9 
5 
4 
7 
4 
30 

O 

11 
1 


Dist.R.P. 
to  ivater 
, surface 
Feet 


70.0 
67.4 
64. 7 
55.7 
66.2 
69.1 
68.8 
59.2 
59.7 
58.5 
67.4 

56.1 
53.0 
54.1 
61.8 
70.4 
63.8 
54.6 
50.8 

100.2 

98.7 

95.8 

93.0 

96.7 

95.2 

98.3 

99.7 

103.2 

102.0 

100.7 

95.9 

92.9 
92.4 
91.8 
91.2 
90.9 
90.7 
90.4 
90.5 
90.2 
90.0 
89.5 


a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 


a 
a 

a 


a 
a 
a 


a  Ueasurenent 
Measurenents 


fron  San  Bernardino 
from  San  Bernardino 


Valley  Viater  Conservation  District. 
Water  Department  except  as  noted. 


^ 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P* 
to  water 
surface 
Feet 


V«ell  Nximber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


1937 


1937 


E-109-G-29 
1555.4 


E-llO-H-29 
1205.1 


E-lll-H-29 
1250.5 


E-lllh-H-29 
1245.5 


Jan. 
Feb. 
Feb. 
Mar. 
Mar. 
Apr. 
Apr. 
May- 
May 
June 
June 
July 
July 
Aue. 
Aug. 
Sep. 
Sep. 
Oct. 
Oct. 
Nov. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 


16 

6 
20 

6 
20 

3 
17 

1 
15 

5 
19 

3 
17 

7 
21 

4 
18 

2 
16 

6 
20 

4 
18 
25 


May  1 
May  29 
June  26 
Aug.  28 
Sep.  9 
Oct.  1 
Nov.  10 
Nov.  29 


a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 


Feb.  26 
Mar.  30 
May  1 
May  28 
June  26 
July  31 


56.4 
53.8 
45.5 
32.2 
24.8 
18.6 
16.0 
14.5 
16.2 
17.2 
18.5 
18.8 
23.1 
26.5 
28.3 
30.1 
31.5 
32.8 
33.8 
35.2 
35.8 
36.2 
36.4 
35.9 

81.6 
73.9 
77.1 
72.0 
71.7 
71.2 
71.4 
72.6 


May  12  b  113.6 
Sep.  14  b  113.4 
Nov.  16  b   113.4 


83.9 
83.0 
81.5 
83.0 
81.0 
80.4 


E-lllh-H-29 

Sep. 

1 

79.8 

cent. 

Oct. 

O 

79.3 

Nov. 

11 

81.0 

Nov. 

30 

78.2 

E-113-G-29 

Mar, 

2 

91,2 

1292.4 

Apr. 

1 

80.9 

Hay 

1 

77.4 

May 

29 

84.0 

June 

26 

88,1 

Sep. 

1 

97.3 

Oct. 

1 

99.8 

Nov. 

13 

101.8 

Nov. 

29 

101.1 

E-114-H-29 

Feb. 

26 

140.9 

1321.9 

Apr. 

1 

133.0 

May 

1 

133.2 

May 

29 

127.4 

July 

16 

129.9 

Aug. 

4 

130.1 

Aug. 

27 

131.8 

Oct. 

2 

133.4 

Nov. 

11 

132.2 

Nov. 

30 

132.8 

E-117-I-30 

Feb. 

26 

72.1 

1439.3 

Mar. 

30 

73.6 

May 

1 

70.1 

May 

29 

70.2 

■' 

June 

26 

71.5 

E-118a-G-30 

Apr. 

8 

c 

110.8 

1344. 

May 

3 

c 

103.7 

June 

2 

c 

104.4 

July 

2 

c 

105.7 

Aug. 

2 

c 

107.0 

Aug. 

26 

c 

108.2 

Sep. 

27 

c 

110.0 

Oct. 

27 

c 

111.3 

Dec. 

2 

c 

112.1 

Dec. 

29 

c 

112.3 

a  Measurement 
b  Measurement 
c  Measurement 
Measurements 
as  noted. 


fron  Gage  Canal  Company, 
from  United  States  Geoloplcal  Survey, 
fron  San  Bernardino  Water  Depiirtment . 
from  San  Bernardino  Valley  Vifater  Conservation  District  except 
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Dist.R.P.' 

Dipt  .R.P. 

Well  Nunber 

to  water 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

-■ 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

1937 

1937 

E-119a-H-30 

Jan. 

29 

199.7 

E- 

-125-H-30 

Apr. 

3 

a  195.8 

1397.7 

Feb. 
Apr. 

26 

1 

192.6 
179.8 

1743.9 

Apr. 

5 

178.9 

E- 

-127-H-31 

Hay 

9 

a   63.1 

June 

3 

174.6 

1907.0 

June 

3 

a   53.7 

July 

9 

179.4   ■ 

July 

9 

a   47.8 

Aug. 

4 

175.9 

Aug. 

2 

a   48.. 6 

Oct, 

2 

182.6 

Nov. 

3 

a   63,2 

Nov. 

3 

180.7 

Dec. 

6 

177.8 

E- 

-127a-H-31 
1724.8 

Feb. 
Apr. 

26 

1 

148.6 
148.0 

E-120-H-30 

Feb. 

26 

159.6 

Apr. 

5 

147.9 

1522.8 

Mar. 

30 

157.8 

May 

9 

146.0 

Apr. 

3 

157.4 

Aug. 

2 

116.0 

J.!ay 

1 

156.0  ■ 

Sep. 

1 

105.2 

Hay 

29 

147.6 

Oct. 

2 

101.5 

June 

26 

149.0 

Nov. 

3 

100.4 

July 

31 

150.2 

Dec. 

5 

99.2 

Sep. 

3 

150.3 

Oct. 

2 

149.8 

E- 

-127b-G-31 

Fnb. 

25 

215.3 

Nov. 

11 

149.4 

1765.7 

Apr. 

1 

214.0 

Nov. 

30 

148.0 

I  Jay 
June 

9 
3 

205.8 
188.5 

E-122-I-30 

Nov. 

30 

a   75.2 

July 

9 

154.8 

1513.6 

Aug. 
Sep. 

2 
1 

145.5 
142.5 

E-123C-H-30 

May 

9 

246.6 

Oct. 

2 

142.1 

1521.0 

June 

3 

244.2 

Nov. 

3 

142.2 

July 

6 

242.0 

Dec. 

5 

147.2 

Aug. 

2 

243.9 

Sep. 

1 

237.7 

E' 

-127d-H-31 

May 

9 

83.7 

Oct. 

2 

234.6 

1836.2 

June 

3 

73.7 

Nov. 

3 

231.4 

Aug. 

2 

62.8 

Dec. 

6 

229.0 

Sep. 

Oc^ 

1 
2 

62.2 

55.3 

1935 

Nov. 

3 

67.8 

Dec. 

5 

70.4 

E-124-H-30 

Apr. 

1 

a  105.6 

1608.5 

Oct. 

9 

a  121.5 

E^ 

-128-H-31 
1710.5 

Hay 
June 

9 
3 

99.5 
98.3 

1937 

Aug. 

2 

93.3 

Sep. 

1 

91.5 

Apr. 

3 

a   93.8 

Oct, 

2 

94.4 

Nov. 

30 

a   83.0 

Nov. 

3 
5 

89.4 

Dec. 

83.8 

a  Measurenent  fron  P.  E.  Hicks. 
Measurenents  from  San  Bernardino 
as  noted. 


Valley  Water  Conservation  District  except 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

t 

;o  water 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

E-131e-H-32 

Mar. 

1 

a 

9.6 

E-139-H-32 

Apr. 

3 

288.6 

2198.5 

Apr. 
May 

1 
9 

a 
a 

6.7 
6.7 

2842.1 

Oct. 

4 

306.2 

June 

3 

a 

7.0 

E-139a-H-33 

Apr. 

3 

267.7 

July 

9 

a 

7.6 

2816.9 

Oct, 

4 

202.4 

A\ig. 

2 

a 

9.1 

Sep. 

1 

a 

12.4 

E-140-H-33 

Apr. 

3 

56.2 

Oct, 

2 

a 

17.0 

3107.7 

Oct. 

4 

51.4 

Nov. 

3 

a 

21.9 

Dec. 

5 

a 

23.6 

E-140C-H-33 
3338.3 

Apr. 
Oct. 

3 
4 

8.6 
15.3 

E-131f-G-31 

Feb. 

26 

a 

47.1 

2100. 

Dec, 

5 

a 

58.7 

E-141-I-33 
2812.5 

Apr. 
Oct. 

3 
4 

63.6 
64.4 

E-132-I-31 

Apr, 

3 

118.6 

2131.8 

Oct, 

4 

121.6 

E-147b-K-21 

Feb. 

19 

c 

3.7 

493.6 

May 

3 

c 

5.1 

E-133-I-31 

Apr, 

3 

104.1 

July 

6 

c 

6.1 

2097.8 

Oct. 

4 

131.1 

Sep. 
Oct. 

9 
13 

c 
c 

6.8 
6.4 

E-136-I-32 

Apr. 

3 

65.0 

Nov. 

17 

c 

6.0 

2293.8 

Oct. 

4 

73.8 

Dec. 

16 

c 

5.7 

E-136C-I-32 

Apr. 

3 

131.1 

E-147C-L-21 

Feb. 

19 

c 

5.9 

2360.1 

Oct. 

4 

142.0 

503.7 

Mar . 

19 

c 

5.0 

Nov. 

4 

b 

140.1 

May 
July 

3 
21 

c 
c 

6.6 

8.7 

E-136f-I-32 

Apr. 

3 

186.9 

Sep. 

9 

c 

9.4 

2424.7 

Oct. 

4 

196.8 

Oct. 
Nov. 

13 
17 

c 
c 

8.9 
7.7 

E-136i-I-32 

Apr. 

3 

159.7 

Dec. 

16 

c 

7.9 

2392.6 

Oct, 

4 

172.2 

Oct. 

12 

170.6 

E-149d-K-22 

Feb. 

19 

c 

49.4 

570.9 

Mar. 

19 

c 

48.7 

E-137-H-32 

Apr. 

3 

230.6 

May 

3 

c 

48.5 

2653.5 

Oct. 

4 

230.4 

July 
Sep. 

6 
9 

c 

G 

49.8 
51.2 

E-138-I-32 

Oct. 

4 

187.4 

Oct. 

13 

c 

50.6 

2419.8 

Nov. 
Dec. 

18 
16 

c 
c 

50.1 
49.8 

E-138b-I-32 

Apr. 

3 

226.5 

2471.3 

Oct. 

4 

235.0 

E-149i-K-22 

Apr. 

7 

d 

56.0 

587.9 

July 

13 

d 

56.5 

E-138f-I-33 

Apr. 

3 

361.0 

Axig. 

14 

d 

56.6 

2623.2 

Oct. 

4 

362.8 

Nov. 

12 

d 

56.3 

a  Measurement 

fron 
from 

San  Bernardino  V? 
Metropolitan  VJat< 

illey  Vi'ater  Conservation 

Dis 

trict. 

b  Measurement 

3r  District. 

c  Measurement 

fron  U.  ' 

w. 

Hoy. 

d  Measurement 

fron  Rivers 

iide  County 

V/ater  Users  Association, 

• 

Measurements 

fron  P.  E 

.  Kicks  except 

t  as  noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.IJ.P.. 
to  water  *' 
surface 
Feet 


Well  Nunber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  wnter 

surface 
Feet 


1937 


1937 


E-150b-K-22 

Fet. 

19 

a 

48.8 

567.0 

liar. 

19 

a 

48.4 

Oct. 

13 

a 

51.3 

Nov. 

18 

a 

50.8 

Dec. 

16 

a 

50.3 

E-151-K-22 

Feb. 

4 

20.5 

529.2 

Mar. 

6 

17.0 

Apr. 

7 

15.1 

May 

6 

17.0 

Aug. 

14 

16.9 

E-151f-K-22 

Feb. 

19 

a 

24.7 

555.2 

Mar. 

19 

a 

25.0 

May 

3 

a 

28.6 

July 

6 

a 

30.6 

Aug. 

12 

a 

31.4 

Oct. 

13 

a 

30.7 

Nov. 

18 

a 

31,0 

Dec. 

16 

a 

30.7 

E-153-K-22 

Feb. 

19 

a 

34.6 

590.7 

Mar. 

19 

a 

33.9 

May 

3 

a 

33.5 

July 

23 

a 

32.8 

Sep. 

9 

a 

33.3 

Nov, 

18 

a 

33.2 

Dec. 

16 

a 

33.3 

E-157-K-23 

Apr. 

7 

35.6 

609.2 

July 

13 

34.1 

Aug. 

14 

34.3 

Nov. 

11 

34.8 

E-155d-K-24 
cont. 


E-165d-K-24 
669.4 


1936 

Nov.  10 
Dec.  10 

1937 


E-169a-K-24 
723.2 


E-1S9C-K-24 
712.1 


E-172-J-25 
734.7 


E-173e-K-25 
750.2 


E-174-K-25 
763. 


16.1 
14.5 


E-178-J-25 
779.0 


Apr.  6 
June  10 
Aug.  12 
Oct.  18 
Nov.  11 
Dec.  23 

Apr.  6 
July  13 
Aug.  12 
Nov.  11 

Apr.  6 
July  13 
Nov.  11 

Feb.  3 

Mar .  5 

I!ay  5 

Aufr.  12 

Oct.  17 

Nov.  10 

Dec.  22 

Feb.  3 
Apr .  6 
June  9 
Aug.  12 
Oct.  17 
Nov.  10 
Dec.  22 

Feb.  3 

Apr .  6 

June  9 

Aug.  12 

Dec.  22 

Apr.  6 
Nov.  10 


8.8 
10.9 
13.2 
14.3 
14.9 
12.3 

17.2 
19.8 
21.1 
21.2 

13.0 
15.5 
21.3 

5.2 
2.1 
4.0 
5.7 
5.6 
5.9 
4.2 

10.6 
8.8 
10.6 
12.2 
11.8 
11.6 
11.5 

25.3 
23.0 
25.0 
29.6 
27.0 

41.3 
42.3 


Jan. 
Feb. 

Mar , 


7 
4 
6 


13.0 

12.0 

9.7 


a  Measurenent  fron  Vif.  W.  Hoy. 

Measurenents  from  Riverside  County  Water  Users  Association  except  as  noted. 


100 


Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to  water 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

s 

!urface 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

1937 

1937 

E-179C-K. 

-25 

Feb. 

3 

25.5 

E-193b-K 

:-26 

Apr.   5 

107.1 

766.   . 

Apr. 
May 

6 
5 

24.5 
24.4 

873. 

July  12 
Aug.  12 

107.9 
107.9 

'■'.''    ,';.  '■ 

July 
Oct. 

12 
17 

25.4 
25.8 

Nov.  10 

108.5 

" ,  ■ 

Nov. 

10 

25.4 

E-194-K- 

■26 

Feb.   3 

114.1 

Dec. 

22 

25.5 

860. 

Apr.   6 
June  9 

113.6 
113.8 

E-184C-J. 

-25 

Feb. 

3 

54.1 

^  . 

Aug.  12 

114.5 

801.3 

Mar . 

May 

July 

Oct, 

Nov. 

5 

5 

12 

17 
11 

53.2 
62.6 
53.1 
53.5 
63.4 

*  V  '•  .  - 

Oct.  17 
Nov.  10 
Dec.  22 

1935 

115.0 
113.8 
113.3 

tj-:^ 

Dec. 

22 

63.0 

E-195-I- 

•25 

Jan.  17 

a 

12.4 

E-185-J-; 

25 

Feb. 

3 

46.2 

802.5 

Feb.  18 

a 

11.6 

786. 

Apr. 

5 

46.4 

Mar.  18 

a 

11.1 

June 

9 

46.5 

Apr.  15 

a 

10.7 

Aug. 

12 

47.0 

May  17 

a 

10.9 

Nov. 

10 

48.4 

June  17' 

a 

11.5 

Dec. 

22 

46.4 

July  15 
Dec.  16 

a 

Dry 
Dry 

E-192-J-; 

26 

Feb. 

13 

a 

73.4 

fr 

843.6 

Mar. 
Apr. 

14 
16 

a 
a 

72.4 
71.4 

3 

1936 

May 

16 

a 

74.5 

Feb.  17 

a 

12.1 

June 

14 

a 

71.4 

.,  Mar.  17 

a 

11.5 

July 

17 

a 

73.8 

.M 

'  Apr.  17 

a 

11.0 

Aug. 

14 

a 

73.2 

May  18 

a 

Dry 

.;i  ^  I  I 

Sep. 
Oct. 

Nov. 
Dec. 

14 
16 
15 

14 

a 
a 
a 
a 

73.7 
72.5 
72.1 
71.3 

Dec.  17 

1937 
Feb.  13 

a 

a 

Dry 
12.8 

E-192a-J- 

-25 

Feb. 

3 

11.3 

Mar.  14 

a 

12.0 

769.4 

Mar . 

5 

9.8 

Apr.  15 

a 

10.8 

May 

5 

8.5 

May  15 

a 

10.5 

July 

12 

10.0 

June  14 

a 

10.4 

Aug. 

13 

10.8 

July  17 

a 

11.1 

Nov. 

11 

10.6 

Aug.  14 

a 

Dry 

Dec. 

22 

10.0 

Dec.  14 

a 

11.4 

a  Measurement 

;  from  Rivers 

iide  Cement 

Company. 

Measurements 

from  Riverside  County 

Water  Users  As 

!Soci 

ation  except 

as  noted. 
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Dlst.R.P. 

Well  Nunber 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Dote 
1937 

Feet 

E-201d-I-27 

Feb. 

3 

a 

97.2 

907.1 

Apr. 

8 

a 

94.5  4 

June 

9 

a 

92.3 

Aug. 

13 

a 

95.2 

Oct. 

17 

a 

95.5 

Nov. 

11 

a 

94.1 

Dec. 

22 

a 

90.2 

E-201g-J-25 

Feb. 

3 

a 

117.7 

896.9 

liar. 

5 

a 

114.3 

Apr. 

6 

a 

112.8 

July 

12 

a 

112.6 

Oct. 

17 

a 

113.7 

Nov. 

10 

a 

113.4 

Dec. 

22 

a 

112.8  -i 

E-207a-J-27 

Apr. 

8 

a 

183.4 

996.5 

Aug. 

13 

a 

186.4 

Nov. 

11 

a 

187.3 

E-225b-J-.'51 

Nov. 

3 

39.8 

1878.3 

E-225C-J-31 

Nov. 

3 

b 

44.2 

1919.0 

E-227-J-31 

Nov. 

5 

b 

73.2 

2052.6 

E-229-I-32 

Apr. 

3 

65.4 

2287.1 

Oct. 

4 

67.8 

1938 

E-232-J-32 

Jan. 

10 

183.0 

2387.1 

E-232a-J-32 
2267.2 

E-232b-J-32-. 
2288.0  , 


1937 

Apr.  5 
July  15 

Apr.  5 
July  15 
Oct.  6 


58.9 
57.0 

83.0 

81 : 4 

•81.4. 


V/ell  Nxrnber 

and 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Diat.R.P 
to  water 
surface 
Feet 

E-232e-I-32 
2483.9 

Apr. 
Oct. 

3 
4 

22^^.4 
222.3 

E-233-J-32 

Apr. 

6 

41.3 

E-233d-J-32 
2333.8 

Apr. 
July 
Oct. 

6 

15 

6 

86.2 

R6.2 
86.2 

E-233e-J-32 
2269.5 

Apr. 
Oct. 

6 
6 

49.3 
83.2 

E-234-J-32 
2199.5 

Apr. 
July 
Oct. 
Nov. 

6 

15 

6 

7 

27.9 

25.8 

27.4 

b   27.6 

E-236-J-33 
2348.5 

Apr. 
July 
Oct. 

6 

15 

6 

90.7 
94.8 
91.8 

E-235b-J-33 
2489.4 


1935 

June  15 
Aup.  11 
Oct.  15 

1937 


b  51.2 
b  51.5 
b   51.7 


Feb. 

1 

b 

51.6 

June 

15 

b 

38.8 

Aug. 

17 

b 

43.7 

Nov. 

19 

b 

46.1 

E-236d-J-33 

Feb. 

1 

b 

159.8 

2432.1 

Apr. 

6 

169.5 

.  .  ■ . 

June 

15 

b 

159.1 

July 

15 

159.2 

Aug. 

17 

b 

159.5 

Oct. 

6 

159.9 

Nov. 

19 

b 

170.0 

*  R.P.  changed.  New  elevation  ■2249.4.       V'-n- 

a  Ueasurenent  fron  Riverside  County  Water  Users  Association.'     ; i 

b  Ueasurenent  fron  Metropolitan  Water  District. 

Measurements  from  P.  E.  Hicks  except  as  noted. 


102 


Dist.R.P. 

Dist.R.P 

Well  Number 

to  water 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1936 

Feet 

E-237-K-33 

Feb. 

1 

47.1 

E-242-K-33 

June  4 

97.5 

2336.8 

June 

15 

46.8 

2432.7 

Aug.  11 

97.8 

Aug. 

17 

50.3 

Oct.  14 

97.2  . 

Oct. 

6 

a 

47.0 

Nov. 

19 

46.8 

1937 

E-239-J-33 

Feb. 

1 

7.8 

Feb.  1 

98.5 

2658.9 

Apr. 

6 

a 

2.5 

June  15 

96.4 

June 

15 

3.4 

Aug.  17 

95.3 

July 

11 

a 

4.5 

Nov.  19 

93.7 

Aug. 

17 

5.7 

Nov, 

19 

6.9 

1936 

1938 

E-243-J-33 

Aug.  12 

42.1 

2954.6 

Oct.  15 

42.8 

Jan. 

10 

a 

6.9 

1937 

1937 

Feb.   1 

41.9 

E-240-J-33 

Feb. 

1 

324.2 

2590.5 

Apr. 

6 

a 

324.1 

E-243g-J-33 

Dec.  16 

38.7 

June 

15 

323.8 

2854.5 

July 

15 

a 

323.8 

Aug. 

17 

323.9 

E-245-K-33 

Apr.   6 

a  298.5 

Oct. 

6 

a 

324.3 

2608.4 

June  15 

298.8 

Nov. 

19 

324.6 

July  15 
Oct.   6 

a  299.1 
a  299.4 

1936 

Dec.  15 

299.7 

E-240d-J-33 
2676.2 


June  9 
Aiig.  12 
Oct.  15 

1937 


134.0 
139.2 
144.7 


1936 


E-249-J-34 

June  9 

b 

59.6 

2943.4 

Aug.  11 

71.7 

Oct.  15 

b 

76.7 

Feb.   1 

137.0 

June  15 

135.9 

1936 

E-241-J-33 

Dec.  15 

221.1 

2491.2 

1937 


Feb.  1 

73.4 

Jime  15 

72.8 

Dec.  16 

71.4 

a  Measurement  fron  P.  E.  Hicks. 

b  Pumped  recently. 

Measurements  from  Metropolitan  V/ater  District  except  as  notod. 
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Well  Niinber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1937 


Dist.R.P. 
to  water 
eurface 

Feet 


E-268b-L-21 

Feb. 

19 

16.2 

512.6 

Mar. 

19 

14.1 

May 

21 

15.6 

July 

21 

17.3 

Sep. 

9 

18.6 

Nov. 

17 

17.1 

Dec. 

16 

15.8 

E-270-L-21 

Jan. 

22 

105.6 

612.0 

liar. 

20 

102.8 

!'ay 

21 

99.6 

July 

23 

100.4 

Sep. 

10 

101.5 

Nov. 

17 

101.6 

Dec. 

17 

101.5 

E-272-L-22 

Feb. 

19 

22,3 

537.0 

liar. 

19 

2S.2 

July 

5 

24.6 

Aug. 

11 

29.2 

Oct. 

13 

25.4 

Nov. 

18 

25.9 

Dec. 

16 

25.4 

E-273a-L-22 

Feb. 

4 

a 

142.0 

662.3 

Apr. 

7 

a 

139.1 

June 

10 

a 

138.5 

Oct. 

18 

a 

140.1 

Nov. 

12 

a 

139.9 

Dec. 

23 

a 

139.0 

E-274C-L-22 

Feb. 

19 

73.9 

594.4 

liar. 

14 

72.2 

May 

3 

71.2 

July 

6 

73.7 

Sep. 

Q 

74.8 

Nov. 

18 

74.6 

Dec. 

16 

74.0 

E-275-L-22 

Feb. 

4 

a 

103.2 

628.8 

liar. 

G 

a 

99.6 

Apr. 

7 

u 

100.3 

Auf^. 

14 

a 

102.7 

Oct. 

18 

a 

103.1 

Nov. 

12 

a 

102.7 

Dec. 

23 

V 

102.0 

Dist.R.P 

Well  Nunber 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 

Foet 

1937 

E-276-L-22 

Feb. 

19 

146. 9 

677.8 

liar. 

19 

145.4 

Dec. 

14 

145.1 

E-276C-L-22 

Feb. 

19 

190.9 

797.4 

Ilnr. 

19 

190.8 

E-282C-L-22 

Feb. 

19 

92.3 

fi"^!     R 

Mar. 
Jmie 

19 

12 

90.5 
90.0 

Dec. 

14 

91.0 

E-282f-L-22 

Feb. 

19 

86.0 

629.2 

Mar. 

19 

84.0 

Aug. 

9 

84.4 

Sep. 

9 

85.0 

Oct. 

13 

85.0 

Nov. 

18 

84.2 

Def!. 

14 

83.7 

E-286C-L-23 

Jan. 

8 

53.1 

608.2 

Feb. 

19 

48.0 

i:-iv. 

19 

46.5 

Hay 

3 

46.7 

July 

7 

45.9 

Jiily 

21 

45.3 

Auf^. 

12 

45.9 

Sop. 

9 

45.4 

Oct. 

13 

45.4 

Nov. 

18 

45.1 

E-291b-L-23 

Jan. 

22 

o»o  •  0 

644.8 

Feb. 

22 

27.5 

liar. 

20 

25.9 

Apr. 

21 

25.4 

Hay 

20 

24.4 

Ju3.y 

7 

22.8 

July 

21 

24.6 

Aug. 

12 

24.4 

Sep. 

9 

25.4 

Oct. 

13 

24.5 

Nov. 

17 

22.5 

Dec. 

17 

23.2 

a  Measureiient  fron  Riverside  County  Water  Users  Association. 
Ueasurenents  from  W.  V/,  Hoy  except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Di 

st.R.P. 

Well  Nunber 

to  water 

Well  Niimber 

to 

water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1937 

Feet 

E-291g-L-23 

Feb.  19 

40.6 

E-298-L-24 

Feb.   4 

a 

25.6 

650.9 

Mar.  19 

45.8 

686.1 

Mar .  6 

a 

22.3 

May  21 

45.3 

Apr .   5 

a 

20.3 

July  7 

44.6 

Nov.  11 

a 

21.5 

Aug.  12 

43.4 

Dec.  23 

a 

21.9 

Oct.  13 

43.  G 

Nov.  17 

42.9 

Dec.  14 

42.4 

a  Measurement  fron  Riverside  County  Vifater  Usere  Association. 
Measurements  fron  Vj.  VJ.  Hoy  except  as  noted. 
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PRECIPITATIOII  RECORDS 
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nOimiLY  PRECIPITATION  RECORDS 
FROM  U.  S.  WEATIEER  BUREAU 


Pr^e_c_i£i_t_a__ti_£n^   i_n   J.B.^ll'^^ 


Season 

and 

413 

2755 

3290 

4142 

4832 

Uonth 

Long  Beach 

Los  Angeles 

Clarenont 

Sierra  Mad re 

Son  Fernando 

1936-37 

July 

T 

0.01  , 

0.16 

0.07 

0.10 

Aug. 

T 

0.03  r 

0.06 

0.08 

0.00 

Sep. 

0.05 

0.03 

T 

0.00 

0.04 

Oct. 

1.12 

1.25 

2.31 

3.57 

1.50 

Nov. 

0.06 

0.05 

0.45 

0.12 

0.04 

Dec. 

5.09 

5.63 

8.52 

12.01   .^ 

5.38 

Jan. 

1.60 

1.99 

2.89 

3.77 

3.29 

Feb. 

9.62 

7.87 

8.92 

9.76 

6.70 

Mar. 

2.63 

4.04 

5.74 

6.35 

4.88 

Apr. 

0.19 

0.24 

0.59 

0.58 

0.53 

l!ay 

0.18 

0.28 

0.55 

0.97 

0.33 

June 

0.00 

0.00 

T 

0.22 

0.00 

TOTAL  r:o.54 

22.41 

30.19 

37.50 

23.79 

0  :'«■  i 
18B26 

14552 

15933 

17023 

17417 

San  Bernar- 

Santa Ana 

Corona 

Riverside 

Be  auric  nt 

dino  (near) 

1936-37 

July 

0.06 

T 

0.04 

0.49 

0.09 

Aug. 

0.14 

T 

0.03 

0.00 

0.00 

Sep. 

0.00 

T 

T 

0.18 

0.05 

Oct. 

1.14 

2.78 

3.58 

3.01 

4.63 

Nov. 

0.24 

0.34 

0.35 

0.G5 

0.26 

Dec. 

7.35 

7.68 

5.78 

8.23 

8.24 

Jan. 

2.30 

2.28 

1.94  • • 

4.15 

3.58 

Feb. 

9.73 

8.37 

5.89 

9.03 

8.54 

Mar. 

3.33 

3.75 

3.53 

7.09 

5.43 

Apr. 

0.59 

0.39 

0.34   ■ 

0.52 

0.60 

May 

0.21 

0.16 

0.26 

0.G4 

0.33 

June 

0.03 

0.00 

T 

0.00 

0.07 

TOTAL  25.18 

25.75 

21.84 

33.99 

31.93 

T  -  Less  than  0.01  inch. 


iCTflqr; 


ial.t-i.pl' 
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PRECIPITATION  RECORDS  FOR  SEASON  1936-37 
{Season  -  July  1  to  June  30) 


MhP 

Precipitation 

Station 

Index 
0-6 

in  inches 

Source  of  Information 

185 

18.06 

L.A.  Co.  F.C.D. 

212 

N-7 

20.54 

L.A.  Co.  F.C.D. 

230 

N-7 

18.63 

U.S.W.B.  (Palos  Verdes) 

327 

P-9 

15.44 

U.S.V/.B.  (San  Pedro) 

331 

N-9 

19.65 

L.A.  Co.  F.C.D. 

401 

N-10 

18.03 

L.A.  Co.  F.C.D. 

403 

0-10 

19.12 

L.A.  Co.  F.C.D. 

40  3A 

0-10 

17.88 

L.A.  Co.  F.C.D. 

413 

0-10 

20.54 

U.S.W.B.  (Long  Beach) 

452 

N-11 

19.12 

L.A.  Co.  F.C.D. 

453 

0-11 

17.90 

L.A.  Co.  F.C.D. 

485 

0-12 

18.53 

0.  Co.  F.C.D. 

578 

P-14 

19.71* 

0.  Go.  F.C.D. 

587 

P-14 

21.02* 

0.  Co.  F.C.D. 

596 

0-14 

21.08* 

0.  Co.  F.C.D. 

598 

P-14 

21.22 

0.  Co.  F.C.D. 

715 

M-.? 

16.98 

L.A.  Co.  F.C.D. 

754 

M-8 

20.90 

U.S.W.B.  (Torrance) 

794 

M-a 

20.07 

L.A.  Co.  F.C.D. 

854 

M-IO 

17.93 

L.A.  Go.  F.C.D. 

972 

L-12 

18.26 

L.A.  Go.  F.C.D. 

985 

M-12 

19.83 

L.A.  Co.  F.C.D. 

1014 

11-12 

20.57* 

L.A.  Co.  F.C.D. 

1030 

L-13 

20.73 

L.A.  Co.  F.C.D. 

1081 

L-14 

20.21 

L.A.  Co.  F.C.D. 

1099 

N-14 

19.86* 

0.  Co.  F.C.D. 

1103 

L-14 

21.47* 

0.  Co.  F.C.D. 

1137 

M-15 

20.77 

0.  Co.  F.C.D. 

1166 

M-15 

22.44* 

0.  Co.  F.C.D. 

118  6A 

M-16 

21.90* 

0.  Co.  F.C.D. 

1187 

H-16 

22.32 

0.  Co.  F.C.D. 

1199 

N-16 

24.40 

0,  Co.  F.C.D. 

1241 

1-5 

21.36* 

L.A.  Co.  F.C.D. 

1288 

K-6 

18.93 

L.A.  Co.  F.C.D. 

1343 

J-7 

21.56 

L.A%  Co.  F.C.D. 

1395 

J -8 

20.37 

L.A.  Co.  F.C.D. 

1409 

L-9 

19.72 

L.A.  Co.  F.C.D. 

1444 

J-9 

21.34 

L.A.  Co.  F.C.D. 

1475 

K-10 

22.14 

L.A.  Co.  F.C.D. 

1479 

K-10 

18.22 

L.A.  Co.  F.C.D. 

1482 

J-10 

21.99 

L.A.  Co.  F.C.D. 

1502 

J-10 

21.53 

L.A.  Co.  F.C.D. 

1546 

K-11 

21.54 

L.A.  Co.  F.C.D. 

1552 

J-11 

21,40 

L.A.  Co.  F.C.D. 

1555 

K-12 

22.12 

U.S.W.B.  (Downey) 

1593 

J-12 

2^  .82 

L.A.  Co.  F.C.D. 

*  Partially  estinated  by  conpnrison  vdth  nearby  stations. 
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Station 

1604 

1651 

1661 

1664 

1700 

1706 

1721 

1750 

1757 

1768 

1774 

1786 

1839 

1847 

1853 

1901 

1906 

1933 

2401 

2443 

2445 

2503 

250aA 

2511 

2544 

2551 

2555 

2607 

2643 

2686 

2754 

2755 

2783 

2870 

2875 

2915 

2928 

2962 

3004 

3009 

3041 

3053 

3079 

3094 

3121 

3123 


PRECIPITATION  RECORDS  FOR  SEASON  1955-37 
(Season  -  July  1  to  June  30) 


Map 

Precipitation 

Index 

in  inches 

J-12 

22.14 

J-13 

22.32* 

J-13 

21.40 

J-13 

23.78 

1-14 

28.17 

K-14 

24.83 

J-14 

28.51 

1-15 

26.16* 

K-15 

21.91* 

K-15 

19.40 

J-15 

26.79 

K-16 

22.80 

K-16 

21.75 

K-17 

21.65 

J-17 

28.63 

1-18 

28.11* 

K-18 

27.50* 

J-19 

25.41* 

G-3 

34.13 

H-3 

31.86* 

H-3 

20.04 

H-5 

28.08 

1-5 

21.48 

G-5 

26.96* 

K-5 

28.24 

G-6 

27.51 

H-5 

24.55 

1-7 

20.49 

H-7 

21.86 

H-8 

22.14 

H-9 

22.43 

H-9 

22.41 

G-10 

25.17 

G-12 

27.10 

H-12 

23.05 

H-12 

23.33 

1-13 

23.38 

G-13 

24.62 

H-14 

24.96* 

1-14 

28.45 

G-15 

25.92 

H-15 

26.69 

1-15 

26.05 

H-16 

25.18* 

G-16 

25.64 

H-16 

25.06* 

Source  of  Information 


L.A.   Co. 

F.C.D. 

.:u<:; 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

.'.CMS 

U.S.W.B. 

(Whittier) 

U.S.U.B. 

(East  UTiittier 

■) 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

•■^  ^-  -<*-^ 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

ot»: 

0.   Co.   F 

.CD. 

i: 

0.   Co.   F 

.CD. 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

t 

0.   Co.   F 

.CD. 

0.   Co.  F 

.CD. 

0.   Co.   F 

.CD. 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

0.   Co.  F 

.CD. 

0.   Co.  F 

.CD. 

! 

0.   Co.  F 

.CD. 

e^dfj** 

L.A,   Co. 

F.C.D. 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

i- 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

S*V£ 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

U.S.U.B. 

(Ssnta  Monica) 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

L.A.   Co. 

F.C.D, 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

j 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

♦•    .    'a 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

U.S.U.B. 

(Los  Anfl;eles) 

Southern 

Calif.  Edison 

Co., Ltd. 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

Ai.:'^.^ 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

K.<  : 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

D^,,;>: 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

■^><<^l- 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

'^■■v^- 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

'•'.  1    '  / 

U.S.U.B. 

(Covina) 

m\x 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

♦  "-r 


Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations. 
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PRECIPITATION  RECORDS  FOR  SEASON  1956-57 
(Season  -  July  1  to  June  50) 


Station 

5129 

5149A 
5155 
5160 
3186 
3190 
3223 
3230 
5244 
3256 
3280 
3290 
3554 
3593 
3596 
3602 
3618 
**3673 
3685 
3706 
3742 
3749 
3786 
3788 
3810 
3834 
3848A 
3868 
3891 
3894 
3897 
3906 
3907 
3917 
3921 
3921A 
3954 
3939 
5945 
4001 
4010 
4025 
4028 
4045 
4048 


Map 

Precipitation 

Index 

in  inches 

1-16 

26.38 

1-17 

28.06 

H-17 

24.14* 

G-17 

28.75 

H-18 

24.43 

0-18 

27.76 

H-18 

29.54 

G-18 

28.05* 

H-19 

29.26 

1-19 

29.30 

G-19 

30.95 

G-20 

50.19 

F-2 

23.16 

E-2 

24.12 

F-3 

24.39 

E-3 

21.64 

G-3 

31.76 

F-4 

24.84 

F-4 

21.57 

F-5 

29,38 

E-5 

21.98 

G-5 

29,51 

F-6 

26.58 

G-6 

27.41 

E-7 

19,79 

F-7 

23,84 

G-7 

25.69 

F-8 

22.90 

E-8 

23.48 

F-8 

25.03 

F-8 

23.84 

F-8 

26.94 

F-8 

22.98 

G-9 

22.06 

E-9 

22.68 

E-9 

26.79 

F-9 

24,21 

G-9 

21.43 

E-9 

25.41 

E-10 

30.67 

E-10 

31.43 

E-11 

30.59 

G-11 

25.79 

F-11 

29.25 

G-11 

26.01 

Source  of  Information 


U.S.W,B, 

(Walnut) 

L,A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

U.S.W.B. 

(Ponona) 

L.A.  Co, 

F.C.D. 

L,A.  Co. 

F.C.D. 

L,A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

U.S.W.B. 

(Clarenont) 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

U.S.W.B. 

(Surinit  Topanf^a) 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co, 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

U.S.W.B. 

(Van  Nuys) 

L.A.  Go. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L,A.  Co. 

F.C.D. 

L,A.  Co. 

F.C.D, 

L.A.  Co, 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

U.S.W.B. 

(Eurbank) 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A,  Co. 

F.C.D. 

U.S.W.B. 

(Glendale) 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

*  Partially  estintited  by  comparison  with  nearby  stations. 
**  Incorrectly  shovm  on  nap  as  3763. 


Ill 


PRECIPITATION  RECORDS  FOR  SEASON  19S6-37 


Station 

4050 

4061 

4075 

4087 

4092 

4099 

4109 

4110 

4111 

4135 

4137 

4140 

4142 

4142A 

4152 

4153 

4154 

4163 

4154 

4171 

4171A 

4180 

4194A 

4195 

4203 

4211 

4212 

4230 

4231 

4273 

4285 

4293 

4294 

4296 

4296A 

4306 

4309 


II 


,■1 


.; 


(Season  -  July  1 

to 

June  30) 

Map 

Precipitation 

Index 

in  inches 

*- 

Source  of  Information 
U.S.W.F..    (Altadena) 

--'•■*■- 1  ' 

E-11 

32.03 

^:n\r 

E-11 

32.89 

J 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

:  r:     ik 

F-12 

28.45 

.!■ 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

F-12 

29.16* 

L.A.  Co. 

r.c.D. 

E-12 

35.85 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

G-12 

25.24 

- 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

G-12 

25.26 

i 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

E-12 

41.72 

,^ 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

-     .:■    - 

E-12 

37.77 

',. 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

'  li  ' 

F-13 

31.73 

*" 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

''.a-t- 

F-13 

29.47 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

5r.iv" 

E-13 

51.13* 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

E-13 

37.50 

V 

U.S.W.B. 

(Sierra  lladre) 

E-13 

36.96 

{. 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

E-13 

37.00 

£ 

L,A.   Co. 

F.C.D. 

E-13 

36.59 

''    . 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

vJCV*' 

F-13 

35.59* 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

"■r..A 

F-13 

33.97* 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

F-13 

32.53 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

E-14 

35.86 

>■ 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

dl-8K 

E-14 

36.32 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

■'  :"ir'-- 

E-14 

48.49 

'- 

U.S.W.B. 

(Santa  Anita  Ranker 

Station) 

F-14 

32.46 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

cm^ 

F-14 

30.24 

s 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

E-14 

36.72 

U.S.W.B. 

(Monrovia  Canyon) 

E-14 

42.85 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

E-14 

34.04 

. 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

■  •     '  V  :• 

E-15 

50.95 

f. 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

■le*. 

E-15 

44.30 

1. 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

a.ufti 

E-15 

39.74 

< 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

ve:t* 

F-15 

31,47 

r 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

f.-i(i.' 

E-16 

34.67 

ry 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

F-16 

34.41 

t: 

U.S.W.B. 

(San  Gabriel  BDwer  Ifouse) 

F-16 

29.76 

■r- 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

F-16 

29.94 

i- 

U.S.W.B. 

(Azusa) 

F-15 

32.10 

5' 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

G-16 

26.17* 

t  ■ 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

F-16 

3-1.26 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

t?*oe 

E-15 

39.80 

% 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

F-17 

29.80 

.'^ 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

F-17 

34.23 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

F-17 

35.59 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

■  ••  ■."'■' 

F-17 

35.88* 

U.S.l/.B. 

(Glendora) 

t.  ^   -  *, 

E-18 

39.95 

*  r 

J, 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

F-17 

33.02 

y>^ 

L.A.   Co. 

F.C.D. 

\ 


estimated  by  comparison  with  nearby  stations. 
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PRECIPITATION  RECORDS  FOR  SEASON  1956-37 
(Season  -  July  1  to  June  30) 


Station 

4398 

4399 

4399A 

4407 

440  7A 

440  7B 

4408 

4424 

4425 

4433 

4439 

4444 

4452 

4457 

4487 

4505 

4517 

4522 

4545 
4556 
4583 
4658 
4680 
4687 
4594 
4747 
4782 
4811 
4832 
4837 
4863 
4864 
4894 
4934 
4946 
5019 
5025 
5029 
5065 
5067 
5076 
5097 
5101 
5109 
5115 
5127 


Map     Precipitation 

Index  in  inches 

G-18  32.07* 

G-18  31.54 

G-18  31.14 

F-18  32.77 

G-18  31.10 

F-18  29.44 

G-18  31,06 

r-18  35.35 

F-IB  32.49 

E-18  31.86 

G-18  29.83 

F-19  35.70 

E-19  34.77 

F-19  33.38 

F-19  31.86 

F-20  38.07 

G-20  34.68 

E-20  42.20 

F-21  34.88 

F-21  33.59 

F-21  38.29 

D-2  23.20 

B-2  28.47 

D-2  22.79 

C-2  22.01 

D-4  21.17 

C-4  24.71 

C-5  24.65 

C-5  23.79 

D-5  22.93 

C-5  22.80 

C-6  20.68 

C-6  23.66 

C-7  22.72 

D-7  21.14 

E-9  26.72 

D-9  32.89 

D-9  29.89 

D-10  39.24 

D-9  34.33 

D-10  38.94 

D-10  37.68* 

C-10  43.51 

E-10  29.51* 

D-11  39.58 

D-11  31,12 


Source  of  Information 


L.A,  Co. 

F.C.D. 

U.S.W.B, 

(San  Dimas) 

L,A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

U.S.W.B. 

(Live  Oak  Canyon) 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

U.S.W.B. 

(Mouth  of  San  Antonio 

Canyon) 

U.S.W.B. 

(Upland) 

Liberty  < 

Groves 

Lewis  &  '. 

King 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

U.S.W.B. 

(Chatsworth) 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

U.S.W.B. 

(San  Fernando) 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

U.S.W.B. 

(La  Crescenta) 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

U.S.W.B. 

(Bip  Tujunf^a  Dam  No.  l) 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

U.S.W.B. 

(Arroyo  Seco) 

*  Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations. 
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PRECIPITATION  RECCRDC  FOR  SE/\SON  1935- i57 


(Season  -  July  1 

to  June  30) 

Map 

Precipitation 

Station 

Index 
C-11 

in  inches 

Source  of  Infomation 

5132 

49.14 

L.A.  Co.  F.C.D. 

5139 

E-11 

32.46 

L.A.  Co.  F.C.D.          cu*ci 

5144 

C-11 

43.33* 

L.A.  Co.  F.C.D,          ?^ft»5X 

5178 

D-12 

37.42 

U.S.W.B.  (Echo  Mountain)      £ 

5197 

D-12 

41.57* 

U.S.Vf.B.  (Mount  Lowe) 

5204 

C-12 

57.72 

U.S.W.B.  (Opid's  Camp) 

5224 

C-13 

62.99 

*   U.S.W.B.  (Valley  Forge  Lodpe)  f 

5247 

D-13 

53.31 

*   U.S.W.B.  (llount  Wilson) 

5267 

D-13 

58.52* 

*   L.A.  Co.  F.C.D. 

5269 

D-13 

59.34 

U.S.W.B.  (Winter  Creek)       X 

5435 

D-17 

45.41* 

L.A.  Co.  F.C.D. 

5446 

D-17 

42.76* 

L.A.  Co.  F.C.D. 

5448 

D-17 

46.72 

U.S.W.B.  (San  Gabriel  Intake) 

5457 

D-17 

44.06 

*   L.A.  Co.  F.C.D. 

5460 

B-17 

46.01* 

U.S.W.B.  (Cold  Brook  Canp)' 

5544 

C-19 

36.82 

'   L.A.  Co.  F.C.D. 

5549 

D-19 

43.28 

*   L.A.  Co.  F.C.D. 

5628 

D-20 

52.26 

U.S.W.B.  (San  /mtonio  Canyon) 

5646 

D-21 

53.00 

*   U.S.W.B.  (Canp  Baldy) 

5696 

D-22 

68.26 

U.S.W.B.  (Kelly's  Cmp) 

5861 

A-4 

25.59 

U.S.W.B.  (Newhall) 

5872 

A-4 

27.43 

L.A.  Co.  F.C.D. 

5908 

B-5 

28.32 

L.A.  Co.  F.C.D. 

5922 

A-5 

32.05 

L.A.  Co.  F.C.D.              f 

5928 

B-5 

25.38 

L.A.  Co.  F.C.D. 

5988 

B-6 

27.98 

L.A.  Co.  F.C.D. 

5999 

B-6 

23.53* 

L.A.  Co.  F.C.D. 

6005 

B-7 

29.57 

U.S.V/.B.  (Pacoima  Dan) 

6045 

A- 7 

34.98 

L.A.  Co.  F.C.D. 

6067 

B-8 

29.54* 

L.A.  Co.  F.C.D. 

6249 

B-11 

38.36 

L.A.  Co.  F.C.D. 

6289 

B-12 

39.78 

U.S.W.B.  (Colby  Ranch) 

6314 

A-12 

29.71* 

L.A.  Co.  F.C.D. 

6355 

A-13 

29.07 

U.S.W.B.  (Mder  Creek) 

6558 

B-17 

55.32 

L.A.  Co.  F.C.D. 

6558A 

B-17 

56.04 

L.A.  Co.  F.C.D. 

6569 

B-17 

50.41 

^'       L.A.  Co.  F.C.D. 

6670 

A-19 

37.56 

L.A.  Co.  F.C.D. 

6681 

A-19 

43.34 

L.A.  Co.  F.C.D. 

6702 

A-20 

35.93 

*■  U.S.W.B.  (Bif^  Pines  County  Park) 

6711 

A-20 

17.08 

U.S.W.B.  (Table  Mountain) 

6712 

A-20 

34.12 

L.A.  Co.  F.C.D. 

7017 

A-3 

18.04 

'•   L.A.  Co.  F.C.D.          -«>,_ 

13193 

Cl-14 

18.54 

0.  Co.  F.C.D.            •   * 

13266 

Q-15 

16,69 

0.  Co.  F.C.D. 

13309 

R-16 

17.07 

U.S.W.B.  (Newport  Beach) 

13363 

Q-17 

19.52 

0.  Co.  F.C.D. 

*  Partially  estinated  by  conparison  with  nearby  station?. 
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PRECIPITATION  RECORDS  FOR  S£j^£ON  1956-57 
(Season  -  July  1  to  June  30) 


Station 

13402 
13406 
13432 
13480 
13484 
13499 
13613 
13633 
13645 
13802 
13864 
14173 
14373 
14408 
14439 
14451 
14452 
14535 
14549 
14552 
14568 
14586 
14617 
14632 
14649 
14671 
14673 
14765 
14835 
14902 
15420 
15602 
15614 
15678 
15579 
15681 
15860 
15903 
15925 
15926 
15932 
15933 
15944 
15955 
15965 
16050 
16240 


Map 

Precipitation 

Index 

in  inches 

Q-18 

20.58 

R-18 

18.89 

Q-19 

20.99 

P-19 

24.99 

Q-19 

22.97 

R-20 

24.59 

Q-22 

40.78* 

Q-22 

33.85* 

R-22 

33.89* 

Q-26 

31.82 

0,-27 

26.35 

R-17 

16.74 

R-21 

25.13 

P-14 

21.80* 

P-15 

19.04 

N-15 

20.58 

0-15 

20.56* 

0-17 

22.92 

P-17 

16.63* 

0-17 

25.12 

P-17 

18.03 

0-17 

21.10 

P-18 

22.56 

N-18 

21.12 

P-19 

24.34 

N-19 

29.82 

0-19 

31.70 

0-21 

37.75 

0-22 

44.88* 

N-24 

34.37 

N-34 

24.62 

L-16 

23.93 

L-16 

25.29* 

M-17 

26.90* 

N-17 

26.45* 

L-18 

26.79 

L-21 

27.42 

L-22 

29.48* 

M-22 

30.28 

I.I-22 

33.36* 

L-22 

23.98 

L-22 

25.75 

M-23 

23.46 

M-23 

24.29 

M-23 

23.34 

L-25 

18.39 

L-28 

18.62 

Source  of  Infomation 


0. 

Co. 

F, 

.CD. 

0. 

Co. 

F, 

,C.D. 

0. 

Co. 

F, 

.CD. 

0. 

Co. 

F, 

.CD. 

0. 

Co. 

F. 

.CD. 

0. 

Co. 

F, 

.CD. 

0. 

Co. 

F, 

.CD. 

0. 

Co. 

F, 

.CD. 

0. 

Co. 

F, 

.CD. 

Edwin  M. 

Sheman 

U. 

S.Vf.B. 

(Elsinore) 

0. 

Co. 

F. 

.CD. 

0. 

Co. 

F 

.CD. 

0. 

Co. 

F, 

.CD. 

0. 

Co. 

F, 

.CD. 

0. 

Co. 

F, 

.CD. 

0. 

Co. 

F, 

.CD. 

0. 

Co. 

F 

.CD. 

0. 

Co. 

F 

.CD. 

U. 

S.W.B. 

(Santa  Ana) 

0. 

Co. 

F, 

.CD. 

0. 

Co. 

F 

.CD. 

U. 

S.V/.B. 

(Tustin,  near) 

0. 

Co. 

F 

.CD. 

0. 

Co. 

F, 

.CD. 

0. 

Co. 

F, 

.CD. 

0. 

Co. 

F, 

.CD. 

0. 

Co. 

F, 

.CD. 

0, 

Co. 

F 

.CD. 

Tone  SCI 

al 

V;ater  Co. 

U. 

S.W.B. 

(San  Jacinto) 

0. 

Co. 

F, 

.CD. 

0. 

Co. 

F, 

.CD. 

0. 

Co. 

F, 

.CD. 

0. 

Co. 

F, 

.CD. 

u. 

S  .V/.B . 

(Yorba  Linda) 

u. 

S.D.. 

k. 

&  0.  Co.  F.CD. 

Corona 

Foothill  Lenon  Co. 

Corona 

Foothill  Lenon  Co. 

Corona 

Foothill  Lenon  Co. 

Temescal 

Water  Co. 

U. 

S.V/.B. 

(Corona) 

Janison  Conpany 

Anerican 

Fruit  Growers  Assn 

Corona 

Foothill  Lenon  Co. 

San  Jacinto  Land  Co. 

U. 

S.  Army  Air  Corps 

*  Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations. 
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PRECIPITATION  RECORDS  FOR  SEASON  1956-37 
(Season  July  1  to  June  150) 


Map 

Precipitation 

Station 

Index 
1-20 

in  inches 

16710 

27.41 

16801 

J-22 

20.86* 

16845 

K-22 

21.88 

17023 

J-26 

21.84 

17062 

J-27 

21.45 

17342 

J-32 

31.31 

17417 

K-34 

33.99 

17421 

J-34 

38.19 

17608 

1-20 

27.46 

17610 

G-20 

31.35 

17613 

H-20 

29.40 

17617 

1-20 

27.99 

17630 

G-20 

35.23 

17653 

H-21 

28.56 

17674 

H-21 

25.84 

17703 

H-22 

26.94 

17777 

1-23 

24.57 

17860 

G-25 

29.38 

17973 

H-27 

24.72 

17973A 

H-27 

24.99 

17984 

H-27 

21.80 

18082 

H-29 

24.33 

18114 

H-30 

26.70 

18125 

H-30 

26.60 

18163 

H-31 

28.73 

18194 

H-31 

29.96 

18256 

1-33 

35.95 

18260 

G-32 

38.58 

18351 

G-34 

65.99 

18507 

F-22 

31.34 

18514 

F-22 

34.16 

18529 

G-22 

30.07* 

18529A 

G-22 

27.59 

18586 

F-23 

35.91 

18642 

F-25 

41.49* 

18679 

G-25 

30.81 

18704 

r-25 

30.03 

18733 

r-26 

29.40 

18739 

G-26 

30.53 

18782 

E-27 

34.96 

18809A 

G-28 

24.87 

18826 

F-28 

31.93 

18831 

E-28 

38.24 

18906 

F-29 

28.30 

18928 

G-30 

29.26 

18937 

G-30 

31.28 

18999 

G-31 

36.33 

Source  of  Infomation 

Southern  Calif.  Edison  Co.,  Ltd. 

John  Irabach 

Capt.  C.  Gully 

U.S.W.B.  (Riverside) 

Riverside  Citrus  Experinent  Sta. 

Moreno  Mutual  V/ater  Co. 

U.S.W.B.  (Beaumont) 

U.S.W.B.  (Beaumont,  near) 

Anerican  Beet  Sugar  Co. 

R.  V.  Ward 

West  Ontario  Citrus  Assn. 

C.  C.  Delphey 

Mr.  Jordan  t' 

Southern  Pacific  Company 

Braundale  Acres 

Guasti  VJine  Co.  c 

Rancho  Mira  Loma 

Fontana  Fams  Co. 

Southern  Pacific  Co. 

Colton  Police  Departraent 

Southern  Calif.  Edison  Co.,  Ltd. 

Crown  Jewel  Gt'ovbs 

U.S.U.B.  (Rndlends) 

D.S.C.  Anderson  "'■»"'' 

Grafton  Oraufre  Growers  Assn. 

F.  B.  Kinf; 

R.  H.  Arnett 

U.S.W.B.  (Hill  Creek  No.  2) 

Southern  Calif.  Edison  Co.,  Ltd. 

Alta  Lona  Heights  Citrus  Assn. 

Victor  Cherbak 

H.  H.  Thomas 

Mission  Winery 

W.  F.  Barnes 

U.S.W.B.  (Bennett  Ranch) 

U.S.W.B.  (Fontana) 

Southern  Calif.  Edison  Co.,  Ltd. 

Muscoy  Ranch 

Mr.  Fouts 

San  Bernardino  VJater  Dept. 

San  Bernardino  Water  Dept. 

U.S.V/.B.  (San  Bernardino,  near) 

Arrowhead  Springs  Hotel 

Thomas  A.  Ewing 

Gold  Buckle  Association 

East  Highland  Orange  Co. 

Southern  Calif.  Edison  Co.,  Ltd. 


*  Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations. 
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PRECIPITATION  RECORDS  FOR  SEASON  1936-57 
(Season  -  July  1  to  June  30) 


Map 

Precipitation 

Station 

Index 

in  inches 

19045 

F-32 

45.50 

19089 

G-33 

47.79* 

19161 

E-35 

44.95 

19406 

D-84 

64.77 

19416 

D-R4 

52.88* 

19449   ■ 

E-25 

51.44 

19459 

E-25 

50.05 

19496 

D-25 

50.73* 

19569 

E-27 

36.98 

19578 

D-27 

47.49 

19586 

D-27 

48.43 

19656 

D-28 

69.47 

19723 

C-30 

68.21 

19799 

E-31 

61.36 

19915 

D-34 

58.67 

19945 

D-34 

47.50 

19985 

D-35 

40.03* 

Source  of  Infomation 

U.S.W.B.  (Santa  Ana  River) 

U.S.  Forest  Service 

U.S.W.B.  (Seven  Oaks) 

Southern  Calif.  Edison  Co.,  Ltd. 

U.S.W.B.  (Lytle  Creek  Ranger  Sta.) 

Fontana  Union  Water  Co. 

U.S.W.B.  (Lytle  Creek) 

U.S.W.B.  (Devore) 

San  Bernardino  V/ater  Dept. 

U.S.  Forest  Experinent  Sta. 

U.S.  Forest  Experinent  Sta. 

U.S.V/.B.  (Squirrel  Inn) 

Lake  Arrowhead  Conpany 

Milt  W.  V/ells 

U.S.V/.B.  (Big  Bear  Lake  Dan) 

W.  L.  Rideout 

Jack  Preston 


PR3!X:iPITATI0N  RECORDS  FOR  SEASON  1935-36 


14373 
14835 


R-21 
0-22 


11.34 
18.45 


0.  Co.  F.C.D. 
0.  Co.  F.C.D. 


MISCELLANEOUS  PRECIPITATION  RECORDS 


Map 
Station   Index 


Season 


Precipitation 
in  inches 


Source  of  Infomation 


18809A 


G-28 


1929-30 
30-31 


12.63* 
14.34 


San  Bernardino  Water  Dept. 


*  Partially  estinated  by  conparison  with  nearbj'  stations. 
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CORIiECTIONC  TO  HAIIIF.UL  RECORDS  PlIPLISHED  IIT  TR^'-IOTIS  RITXT^TITTS 
(Season  -  July  1  to  June  30) 


Several  discrepancies  were  found  in  the  rainfall  record  at 
Station  14902,  therefore  It  was  checked  a«7ainst  the  oripinal  records. 
The  followinc  is  the  corrected  record. 


Hap 

Precipitation 

Station 

Index 
N-24 

Season 

1905-06 

in  inches 

14902 

23.34* 

06-07 

23.61* 

07-08 

13.97* 

08-09 

15.25 

09-10 

15.49* 

10-11 

13.59 

11-12 

10.96 

12-13 

9,40 

13-14 

20.23 

14-15 

20.17* 

15-16 

28.90* 

16-17 

14.55* 

17-18 

12.85* 

18-19 

9.03* 

19-20 

17.04 

20-21 

12.83 

21-22 

31.39 

22-23 

11.23 

23-24 

9.53 

24-25 

8.55* 

25-26 

20.53 

26-27 

24.51 

27-28 

14.25 

28-29 

12.27 

29-30 

17.16 

30-31 

11.42 

31-32 

23.16 

32-33 

13.25 

33-34 

9.95 

34-35 

20.64 

35-36 

ir5.14 

36-37 

34.37 

*  Partially  estinated  by  conparison  with  nearby  stations. 
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